0 mm い UI | 」 回 
田 交 換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト @ プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発生 ユニ ッ ト の お 求め は 、 お 買上 げ の 販売 店 また は 保守 メン テ ナ ン ス 契約 店 に ご 相談 くだ さい 。 の 時 ZNI マ E> ノ フ 人 マ ク ラフ スタ ーー 機 実 


プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 除電 器 (除電 特 化 型 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 ) 総合 カタ グ 
総 百 口 e022 
Be Original 
C T 191114 ; 
本 体 1 台 分 
対応 機種 FU-M1400 FU-M1000 C00) KI-M850A/KI-M850S 【eieiop IG-251JF 
交換 用 交換 用 交換 用 交換 用 交換 用 交換 用 交換 用 
時 名 | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 
発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (3 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) 
形 名 IZ-C90M2 IZ-C75SB2 IZ-C75SB3 IZ-C90M IZ-C75SB1 IZ-C301 IZ-C251J 
aa 6,160 円 11,106 円 16,830 円 3,080 円 5,610 円 20,900 円 14,300 円 x = 
人 (価格 5,600 円 ) | ( 税 抜 価格 10.096 円 ) | ( 税 抜 価格 15.300 円 ) | ( 税 抜 価格 2,800 円 ) | ( 税 抜 価格 5.100 円 ) | ( 税 抜 価格 19.000 円 ) | ( 税 抜 価格 13,000 円 ) 新 し いい 時 代 を 支 える | いい クビ 気 | を 創 っ て い 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 (販売 終了 機種 ) 
“RA 信二 っ 和議 
SS に で Eg se | oe 
セン サー 付 ユ ニッ ト (1 個 ) セン サー 付 ユ ニッ ト (1 個 ) 
セン サー な し ユニ ッ ト (3 個 ) セン サー な し ユニ ッ ト (1 個 ) 
対応 機種 IG-161RA IG-1B10A [ells) IG-3B350S/IG-3B35AX IG-2B35A IG-501YA IG-251YA IceEejls7 6 る ain 
交 交換 交換 交換 交換 用 交換 交換 交換 用 
量 名 | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン | プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 
発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (4 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (4 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (4 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) | 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) (】 「 
形 名 IZ-C161R IZ-C1B10 IZ-C75B0 IZ-C75B4S IZ-C75B4A IZ-C501Y IZ-C251Y IZ-CCM1 @ 
着 選 小玉 格 16,500 円 8.250 円 6,710F 29,700 円 26,400F 28.600F 15,400 円 3.080F 5 ue 
下層 | ( 税 抜 価格 15.000 円 )| ( 税 抜 価格 7.500 円 ) | ( 税 抜 価格 6.100 円 ) | ( 税 抜 価格 27.000 円 ) | ( 税 抜 価格 24.000 円 ) | ( 税 抜 価格 26.000 円 ) | ( 税 抜 価格 14.000 円 )| ( 税 抜 価格 2.800 円 ) SO CS2S7 
圏 FU-M1400/FU-M1000/FU-MK500/KI-M851/KI-M850A/KI-M850S 
@ こ の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 、 定 期 的 ※ に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 介 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 使用 し て 運転 し た 場合 、 約 2 
年 ) 経 過す る と 、 本 体 表示 部 ユニ ッ ト 交 換 ラ ンプ が 点滅 し 、 交 換 時 期 を お 知ら せ し ま す 。 倫 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 運転 が 停止 し 、 本 体 表 示 部 の ユニ ッ ト 交 換 ラ ンプ が 


速い 点滅 を し ます 。 (送風 機構 は 停止 し ませ ん 。 空 気 清浄 機 と し て は 継続 し て ご 使用 いた だ け ま す ) 

較 IG-161RA/IG-1B10A/IG-2MC05/IG-301JF/IG-251JF/IG-3B350S/IG-3B35AX/IG-2B35A/IG-501YA/IG-251YA/IG-011RA 

@ こ の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 ※ に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 便 総 運 転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 し て 運転 し た 場合 、 約 2 
年 ) 経過 する と 、 本 体 正面 の ラン プ が 点 減 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と 運転 が 停止 し ます 。 人 使用 環境 や 使用 場所 (食用 油 な ど 油 成分 が 浮遊 し て いる 場所 、 ホ コリ や 湿気 の 多い 場 
所 、 ス プレ ー や 化学 薬品 を 使う 場所 な ど ) に より 交換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 

※ ど の 運転 モー ド で 運転 し て も 、 ユ ニッ ト の 交換 時 期 は 同じ で す 。 


メン テ ナ ン ス に つい て 正常 な 動作 や 機能 の 維持 と 故障 の 未然 防止 の た め に も 定期 的 な メン テ ナ ン ス が 必要 で す 。 ま た 、 使 用 環境 や 使用 場所 に より 、 こ まめ な メン テ ナ ン ス が 
グ 6 必要 に な る 場合 が あり ます 。 保 守 メ ン テ ナ ンス サー ビス の 詳し い 運用 内 容 に つき まし て は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 相談 の 上 、 お 決め くだ さい 。 


田 商 品 ご 理解 の た め に 電 本 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 

軒 電 気 代 に つい て W 電 力 料 金目 安 単 価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 し て いま す 。 電 使用 する 時 期 、 部 屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 
軒 商 品 の ご 使用 に つい て 医療 用 具 で は あり ませ ん 。 衛 生 安 全 管 理 上 の 事故 に つい て 保証 する も の で は あり ませ ん 。 乾 微量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程 度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 
人 @ 石 油 ・ ガ ス 器 具 な ど 燃 焼 に 伴う 一 酸化 炭素 な ど は 除去 で きま せん の で 石油 暖房 機 な どの ご 使用 時 は 適度 な 換気 が 必要 で す 。 食 空気 清浄 機 ・ イ オン 発生 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 打ち 切り 後 約 6 年 で す 。 
画 カ タロ グ に つい て の ご ど 注意 食 製 品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 

べく QR コー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 但 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 倫 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


Plasmacluster は a i ニコ 


Ee eg 安全 に 関す る | @ ご 使用 の 前 に [取扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使い くだ さい 。 
の 人 A 人 ご 注意 | 馬具 と 全 用 し て 使用 する 場合 は 、 換 気 を し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 


長年 合用 の 場合 は 隔 検 を ! 0⑧ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 「 保 証書 
に ヨ Ga 合 は 点検 を ! に を 必ず お 受け と りく だ さい 。 
愛情 点検 こん な 症状 は あり ませ ん が か? ve 96 0 6 @ 操 千 番 号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 商品 本 体 に 
N だ いら 忠告 径 呈 示 \ る か お 確か ださい 

@⑯ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。 人 電源 コー ド ヤ プラ グ 、 器 体 が 時 RE a 本 導 。 と 皇 号 が 表示 され て いる か お 確か めく だ さい 。 

常に 熱く な る 。@ コ ー ド を 折り 曲げ る と 通電 し た り 、 し な か っ た りす る 。@ い つ 必ず 販売 店 に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 

も と 違っ て 温度 が 異常 に 高く な っ た り 、 こ げ く さい 臭い が する 。 信 本 体 ケー ス な お 、 点 検 ・ 修 理 に 要する 費用 は 、| | る Qe リー ス の ご 用 命 は シャ ー プ ファ イナ ンス へ 。 

が 変形 し て いる 。 代 モー ター の 回 転 が 止ま っ た り 、 遅 か っ た り 不 規則 な 時 が SM = ee 8 

ある 。 人 その他 の 異 准 や 設 隊 が ある 。 6 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 詳し く は P.21 を ご 覧 くだ さい 。 


圏 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 に お た ず ね くだ さい 。 


ニーーーー ュ 《 受 付 時 間 ) (年 末年 始 を 除く ) 8 3 

@ お 客 様 ご 相談 窓口 【@X】 () 12 () ー 099 = 233 月 曜日 ~ 人 金曜 日 : 午 前 9 時 午後 5 時 @ お 客 様相 談 室 
@ 土曜 日 日 曜日 ・ 祝 日 な どの 弊社 休日 を 除く 〒581-8585 大 阪 府 八尾 市 北 亀 井町 3 丁目 1 番 72 号 
IP 電 話 な ど 、 フ リー ダイ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


、 5 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 販売 
シャ ー プ 株 式 会 社 [本 応 画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 画 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 販売 店 へ 


本 社 〒590-852 ら 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 
https://jp.Sharp/ 


NN / 
に まき 2 
俗 疾 と 実 毅 を 妨 如 
重ね て nii 
この カタ ロロ グ の 内 容 は 2022 年 ] 月 現在 の も の で す 。 ns *2000 年 10 月 ~2021 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ クラ スタ ー 搭 載 商品 及び プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 
R30 |IG2201M ⑯ こ の カタ ログ は 環境 に 配慮 し た 植物 油 イン キ を 使用 し て いま す 。 SIN 本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ ア ー ス ・ 電 気 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


0 


\ ず 。 


住 環境 は も ちろ ん 、 オ フィ ス や 店 舗 、 公 共 施設 な ど 
様々 な 企業 や 業種 で 、 プ ラズ マク ラス ター が 活躍 。 


ます ます 高まる 空気 環境 へ の ニー ズ 。 i 
プラ ズ マ クラ スタ ー が し っ か り と お 応え し ます 。 


信頼 と 実績 を 重ね て 21 年 。 

空気 は いつ も そこ に ある 。 人 生 を 一 番 と も に する 。 

すう 、 は く 、 ふ れる 。 人 の 営み を 通じ 、 

すこ や か な 空気 で 世の中 を 支え 続け る こと が プラ ズ マ クラ スタ ー の 使命 。 
社会 が 発展 し 、 世 界 が 変わ り 、 ど ん な 時 代 を 迎え て も 快適 な 空気 を 届け た い 。 
あな た と 、 あ な た の 大 切な 人 が 安心 で 包ま れる よう に 。 


実証 試験 


約 5ー10 早 相当 の 試験 空間 に お ける プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機 を 用 いた 実証 結果 で あり 、 実 使用 
空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 イ オン 濃度 が 同等 で あれ ば 同様 の 効果 が 得 られ る と 考え られ ます 。 


信頼 と 実績 を 重ね て 21 年 。 
これ か ら も 進化 し た 空気 を お 届け いた し ます 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 立 ち 上 げ か ら 21 年 と いう 節目 を 迎え た 今 も 、 
シャ ー プ に し か で き な い 独自 性 へ の こだわ りや 確か な 技術 力 は 
変わ っ て いま せん 。 プ ラズ マク ラス ター を 必要 と し て いる 人 々 が 


いる 限り 、 新 し い 挑 戦は どこ まで も 続き ます 。 


壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 空気 清浄 機 
FU-M1000 


床 置 き 型 空気 清浄 機 


FU-M900 


〈 プ ラズ マク ラス ター 技術 の 紹介 で す 〉 


国内 外 の 公 的 機関 で も 
効果 が 実証 され て いま す 。 


試験 項目 


@ ダ ニ の ふん ・ 死 が い の ア レル 物質 
@ ニ オイ 
@ 浮遊 カビ 菌 
@ 付着 カビ 菌 
@ 静 電気 (当社 調べ ) 
@ 浮 遊 菌 
付着 菌 
浮遊 ウイ ルス 
@ 付着 ウイ ルス 
@PM2.5 に 含ま れる 化学 物質 / 黄 砂 に 付着 し た 菌 ・ カ ビ 菌 
@ フ ェ イ スケ ア 
@ 美 髪 
@ 頭 皮 ケ ア 
@ 植 物 
@ 感性 
@ 効 果 メ カニ ズム の 解明 / 
ウイ ルス ・ カ ビ 菌 ・ 菌 の 作用 抑制 効果 
ダニ の ふん ・ 死 が い の ア レル 物質 の 作用 抑制 効果 / 
肌 保 湿 効 果 
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(万 台 ) プラ ズ マ クラ スタ ー 


高 濃度 
ブラ SS クラ ラペ の 4 一 
画 プ ラズ マク ラス ター 搭載 商品 世界 累計 販売 台 NEXT 誕 生 


世界 累計 販売 台数 
1 億 台 * 


※2000 年 10 月 一 2021 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ クラ スタ ー 搭 載 商品 
及び プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 


床 置き 型 イオ ン 発生 機 


21 (年 度 ) 


据付 け 型 イオ ン 発生 機 天井 埋 込 型 イオ ン 発生 機 床 置き 型 加湿 空気 清浄 機 。 壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 空気 清 兆 機 除電 器 天井 設置 型 イオ ン 発生 機 空気 清浄 機 床 置き 型 加湿 空気 清浄 機 床 置き 型 加湿 空気 清浄 機 
IG-2MC05 IG-3B35AX KI-M850 FU-MK500 IG-301JF IG-501YA IG-011RA FU-M1400 KC-M50B KIM851 
pー い 宝 ヽ て 
安全 性 が 確認 され て いる の で 様々 な 企業 が 
喜 * 晶 ーー ム ニブ = 2 ※ 
高 濃度 化 が 可能 。 プラ ズ マ クラ スタ ー を 採用 し て いま す 。* 
試験 機関 (順不同 ) GLP*( 優 良 試験 所 基準 ) に 適合 し た 試験 施設 で 信頼 性 の 高い 【 移 動 空間 / 交 通 機関 】 
= 2 
e (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 @ ベ トナ ム ベト ナム 国家 大 学 ハ ノイ 校 工科 大 学 安全 性 の デー タ を 取得 し て いま す 。 TOYOTA NISSAN HONDA  。《。 ME EE amarsu 
@ (一 財 ) 石川 県 予防 医学 協会 る ベト ナム ホー チミ ン 市 パス ツー ル 研 究 所 ンク TLPWNE EE Kawasaki 
e (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー e (株 ) ビオ スタ 上 宙 NE | の と SO MLPNE ISU2ZU SHING EE Kawasaki fy NANAI 
@ ( 学 ) 北里 研究 所 北里 大 学 メ ディ カル セン ター @ 韓 国 ソウ ル 大 学 | 
@ (株 ) サテ ィ ス 製薬 @ 中 央 大 学 理工 学部 / 皮膚 へ の 影響 確認 急性 皮膚 刺激 性 / 腐 食性 試験 約 1.000.000 個 cm [オフ ィ ス 空間 / 公 共 施 設 
@ (株 ) 食 環 境 衛生 研究 所 東京 大 学 医学 部 付属 病院 臨床 研究 支援 セン ター ea RS 
@ (株 ) 総合 医科 学研 究 所 e 中 国 上 海 市 予防 医学 研究 院 眼 へ の 影響 確認 性 眼 刺 激 性 / 謝 食性 8 約 13.000.000 個 /cm* 、 ーー ここ o と と 
( 公 財 ) 動 物 臨 床 医 学研 究 所 @ 東 京 工科 大 学 応用 生物 学部 PT TS PPT FUJITEC 清水 建設 cm を 多 ee 
@ (一 財 ) 北里 環境 科学 セン ター 米国 ハー バー ド 大 学 公衆 衛生 大 学院 へ の 影響 確認 ( 季 組 織 の 候 伝 子 時 響 評価 ) 約 7.000,000 個 /cm* 
@( 有 ) シー・ テ ィ ・ シ ー ジ ャ パン 名 誉 教授 メル ビン ・ フ ァ ー ス ト 博 士 本 
@ (株 ) ナ ショ ナル トラ スト /HARG 治 療 セン ター @ (株 ) 住 化 分 析 セ ンタ ー ii 吸入 毒性 試 験 約 7.000.000 個 cm* 【 住 空間 / 施 設 機器 / 美 容 機器 】 
@ イ ギリ ス レト ロス クリ ー ン ・ バ イロ ロジ ー 社 @ITEA( 株 ) 諏 入 に よる 母体 ・ 胎 旧 a 
@ 広 島 大 学 大 学院 先端 物質 科学 研究 科 @ 長 崎 大 学 感染 症 共 同 研究 拠点 ・ 熱 帯 医学 研究 所 へ の 影響 確認 a 約 .000.000 個 cm* LIXIL 図 sp ホ - ム DENSO [Vd Rinnai の 東都 ガス 
e 大 阪 市 立 大 学 大 学院 医学 研究 科 分 子 病態 学 教室 静岡 大 学 農学 部 本 ーー 
@ 東 京 大 学 大 学院 医学 系 研究 科 / @ イ ンド イン ド 工 科大 学 デリ ー 校 の 人 吸入 毒性 試験 約 7.000,000 個 /cm3 iS ERANS 
( 公 財 ) パブ リッ ク ヘ ルス リサ ー チ セン ター @ 千 葉 大 学 真菌 医学 研究 セン ター Tr ーー AMAA Daigas ふ 西 mm ス Aderans Mustc。 を 2 の 
@ 東 北大 学 電気 通信 研究 所 @ (株 ) 電通 サイ エン スジ ャ ム 試験 期間 : (株 )LS| メ ディ エン ス 
る イン ド ネ シア イン ド ネ シア 大 学 @ (株 ) リト ル ソ フ トウ ェ ア *GLP (優良 試験 所 基準 ) と は 、 化 学 物質 等 の 安全 性 評価 試験 の 信頼 性 を 確保 する た め 、 
@ ジ ョ ー ジ ア 国 立 結核 病院 @ 鹿 屋 体育 大 学 試験 施設 及び 、 試 験 操作 の 手順 書 な ど に つい て 定め られ た 基準 で す 。 ※2000 年 10 月 一 2021 年 7 月 生産 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 採用 実績 で す 。 
@ タ イ 胸部 疾病 研究 所 九州 産業 大 学 
@ ド イツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 教 授 @ 島根 大 学 医学 部 微生物 学 講座 
@ ド イツ リュ ー ベ ッ ク 大 学 


〈KI/KC/FU シリ ー ズ 〉 
濃度 が 上 が れ ば 効果 も 上 が る 。 プ ラズ マク ラス ター 空気 清浄 機 の 空気 浄化 力 


Plasmacluster 


※a 


ララ ズ マ クラ スタ -25000 


静電気 を 抑え る " 


花粉 な どの 微小 な 粒子 の 付着 を 抑制 


消 臭 空気 浄化 


タバ コ の 付着 臭 を 分 解 ・ 除 去 付着 ウイ ルス の 作用 を 抑え る “< 


除電 スピ ー ド 消 臭 * ス ピー ド 


約 5 倍 約 1.6 倍 


( ブ プラズマ クラ スタ ー7000 と の 比較 ) (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 と の 比較 ) 


上 渡 等 喘 財 下 で 班 式 


で 。 


= 
EN 


ご 
ン 


浮遊 カビ 菌 を 浮遊 ツイ ルス の 浮遊 菌 の 紹 浮 必 ア レル 物 綿 の 
除 菌 や 作用 を 抑え る “作用 を 抑え る や 作用 を 抑え る “や 


に の 
seaL oF 


放 
浮遊 花粉 アレ ル 物 質 の 静電気 を タバ コ の 付着 臭 を 
作用 を 抑え る “7 抑 える 分 解除 去 や 


浮遊 する ダニ の アレ ル 物 質 ・ 


除 菌 * 消 臭 除電 を 内 ます る こと が 天国 ア 
レル ギー 協会 の 有 
され まし た 。 約 5 て 10 畳 相当 の 試験 空間 に お ける 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 使 用 場所 の 状況 や 使い か た 、 個 人 に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 
* す べ て の 菌 に 対応 する わけ で は あり ませ ん 。 菌 の 種類 ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 2 近 入 8 


〈《 プ ラズ マク ラス ター 技術 の 紹介 で す 〉 
カビ 菌 や 浮遊 菌 の 作用 を 抑制 する 「 プ ラズ マク ラス ター」 技 術 の メカ ニズム 


※ ウ イル ス ・ 菌 : ドイ ツ アー ヘン 応用 科学 大 学 アー トマ ン 教 授 検 証 


1 イオ ン を 放出 。 2 カビ 菌 や 浮遊 菌 に 作用 。 3 水 に な っ て 空気 中 に 戻る 。 


カビ 菌 や 浮遊 菌 の タン パク 質 の 
水素 (H) と 結合 し た OH ラジ カル 
は 、 水 (H20) に な っ て 空気 中 に 戻 


水素 の プラ スイ オン と 酸素 の マイ 
ナス イオ ン は 、 カ ビ 菌 や 浮遊 菌 な 


放電 電極 に + と ー の 電圧 を か け 
、 空 気 中 の 水分 子 と 酸素 分 子 を 


分 解 。 自 然 界 に ある の と 同じ 水素 | どの 表面 に 付着 し て 、 非 常に 酸化 
の プラ スイ オン と 酸素 の マイ ナス 王 還 計 半生 と 電導 力 の 強い OH ラジ カル に 変化 。 瞬 Ns 2 ます 。 
イオ ン を 作り 出し て 放出 し ます 。 a 時 に 表面 の タン パク 質 か ら 水 素 半 、 

ラウ Ry Po TE (H) を 抜き 取っ て 、 タ ン パ ク 質 を 分 

いい 」 2 "(ey 2 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス 解 し ます 。 
9 HoO) HO) 水分 子 が + と の イオ ン を 取り 囲ん で いる の で 長寿 命 \。 ※ 水 分 子 に 取り 囲ま れ て いな い イ オン と 比較 、 当 社 調べ 。 

*1 く 付着 カビ 菌 >@ 試 験 機関 (株 ) 食 環境 衛生 研究 所 試験 方 法 :JIS Z 2911 を 参考 に し て カビ 菌 を 付着 させ た 試験 片 で カビ 発育 面積 を 比較 。 画 試験 結果 :3 日 後に 増殖 を 抑制 。KI-DX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) の 風 種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。 *7 く 浮遊 花粉 アレ ル 物質 >@ 試 験 機関 :ITEA( 株 ) 試験 方 法 : 約 25ni ( 約 6 豊 空間 ) の 試験 補間 に 花粉 の アレ ル 物 質 を 浮遊 さ は せ 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 画 試 験 結果 : 約 16 分 で 抑制 :K-FX100 
量 「 強 | 運転 で 実施 。*2 ぐ 付 湖 ウ イル スマ 試験 機関 :( 株 ) 食 環境 衛生 研究 所 @ 試 験 方 法 : 約 25m の 試験 補間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 人 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試 結 果 : (FU-M1400 よ り 性 能 の 低い 機種 )。 約 29 分 で 抑制 :KC-F50(KC-M50B と 同等 性 能 機種 ) 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。 *8 ぐ 静電気 > 人 試験: 当社 調べ 試験 方法 :JIS TR CO027-1 を 参考 に し て 5KV に 壮 電 させ た 金属 製 検知 折 


約 8 時 間 で 99% 抑 制 。FP-140EX (FU-M1400 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] で 実施 。 約 10 時 間 で 99% 抑 制 。KLBX50 (KC-M50B と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] 運 転 で 実施 。 *3 く 浮遊 ビ 菌 > 試験 依頼 先 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 に プラ ズ マ クラ スタ ー 0.5kV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 画 試験 結果 : 上記 本 文中 に 記載 の 通り 。KI-DX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機 種 ) で 実施 。 約 13 分 後 。FU-D30 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機 
セン ター 坦 試 験 成績 書 : 第 15080027001-0501 号 / 第 15061723001-0101 号 念 試験 方 法 : 約 25m の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 信 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の カビ 菌 。 還 試験 結 種 ) で 実施 。 *9 く 付着 タバ コ 臭 > 倫 試 験 機関 : 当 社 調べ 食 試 験 方 法 : タ バ コ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 布 片 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 照射 し 、 消 臭 効果 を 6 段階 和 気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 55 分 で 気 に な ら な い レ ベ 


果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。FP-140EX(FU-M1400 と 同等 性 能 機種 ) の 風量 「 強 ] で 実施 。 約 49 分 で 99% 抑 制 。FU-F28 (KC-M50B よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。 *4 マ 浮遊 ツイ ルス > 坦 試 験 機関 : ベ トナ ム ホー チミ ン 市 ル ま で 消 臭 。KI-BX50 (プラ ズ マ クラ スタ ー25000 搭 載 機種 ) で 実施 。 約 90 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。FU-F28 (プラ ズ マ クラ スタ ー7000 搭 載 機種 ) で 実施 。 ※a〈FU-M1400/KI-M851/KI-M850S/KC-M50B) 当 技 術 マ ー 


パス ツー ル 研 究 所 倫 試 験 方 法 : 約 25m の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 食 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 較 試験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。KLL_AX80 (FU-M1400 よ り 性 能 の 低い 機 ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。KC-M50B は 「 強 」 運 転 時 。(FU-M1000) 当 技 術 マ ー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 適 
種 ) の 風量 「 強 運転 で 実施 。 約 18 分 で 99% 抑 制 。FU-A30 (KC-M50B よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 運転 で 実施 。 *5 く 浮遊 菌 >@ 試 験 依頼 先 : (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 成績 書 : 第 15080027001-0201 号 / 第 用 床 面積 の 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高き 2m に 設置 し て 、 部 屋 を 商品 の 中 心 で 2 分 割 し 、「 強 運転 ルー バー 角度 を 商品 か ら 、 分 割 さ れ た 空間 の 対 角 ( 床 面 ) に 向け た 時 に 、 分 割 さ れ た それ ぞ れ の 空間 の 中 央 付近 (床上 か ら 1.2m) の 地点 
15061721001-0101 号 念 試 験 方 法 : 約 25m の 試験 空間 で 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-131) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 欠 試験 対象 : 浮 遊 し た 1 種類 の 菌 置 試験 結果 : 約 9 分 で 99% 抑 制 。FP-140EX(FU-M1400 と 同等 性 能 機 で 測定 し た 空中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。(FU-MK500) 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 適用 床 面積 の 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 風 量 「 強 ] 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー25000 適 用 床 
種 ) の 風量 「 強 ] で 実施 。 約 51 分 で 99% 抑 制 。FU-F28 (KC-M50B よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 」 運 転 で 実施 。 *G< ダ ニ の ふん ・ 死 が い の 浮遊 アレ ル 物 質 > 倫 試 験 機関 :ITEA (株) 念 試 験 方 法 : 約 25m の 試験 空間 に ダニ の ふん ・ 面積 の 部 屋 の 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) の 地点 で 測定 し た 、 空 中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 

死 が い の ア レル 物質 を 浮遊 させ 、 ア レル 物質 を ELISA 法 で 測定 。 較 試験 結果 : 約 14 分 で 999% 抑 制 。KLEX100 (FU-M1400 よ り 性 能 の 低い 機種 ) の 風量 「 強 運転 で 実施 。 約 51 分 で 9996 抑 制 。FU-F28 (KC-M50B よ り 性 能 の 低い 機 *\QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 https://jp.sharp/Qr/kc001/( プ ラズ マク ラス ター の メカ ニズム ) 


掲載 商品 一 各 商品 の 詳細 は 商品 掲載 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 
設置 タイ プ / の 適用 床 面積 | 所 ー | イオ ン 発 生 ユ ニッ ト | フィ ルター 5 掲載 
本 形 名 搭載 フィ ル タ 8 | 希望 小売 価格 a 
FU-M1400 空気 清 兆 
~107mni (65 畳 ) 静 電 
HEPA フ ィ ル ター 9 9 a 264,000 円 a 
ラメ ッ クラ メタ ー| 脱臭 フィ ルター ( 税 披 価 格 240,000 円 ) 
25000| 。 約 65ni (a39 唱 ) 
| 空気 清浄 
SM へ ~63mn (38 畳 ) 静 電 
@ っ 
W | 加湿 空気 清浄 | 115.500 円 
の ー37m 22 時) | 脱臭 フィ ルター 〇 一 | ( 偽 105.00o 円 ) "310 
の | Zr クー 
床 置き 型 SM 約 37m ( 約 22 財 
Ac1 0 寺泊 
50/60Hz: ゞ 圭 ^ 
KI-M850S A 
て 63m (38 畳 ) 静 電 
加湿 空気 清浄 | の 104500 幅 | 
<37m (22 量 ) | 脱臭 フィ ルター a ーー | ( 税 抄 休 格 95,000 円 ) | 「 
2 て 
25000] 約 37mi ( 約 22 忠 ) 
空気 清浄 
KC-M50B A 
へ ~38nf (23 時 ) 静 電 
・ HEPA フ ィ ル ター 
加湿 空気 清 汐 | 
へ ~21n (13 畳 ) 脱臭 フィ ルター = = デ = オー プン 価格 選 症 訓 
ーー プラ ズ マ クラ スタ ー| 加湿 フィ ルター 
プス メ マク ラス ター 7O0O 約 21nf( 約 13 早 ) 
で ご 66mi 4 生 静 電 198,000 円 
1 i HEPA フ ィ ル ター 〇 〇 | ( 税 撤 価格 180.000 円 ) | P.12 
壁掛 け / 相 置き 計 000 Ns 2 
半 = スマ クラ スタ ー フ 50( 約 35mt ( 約 21 周 ) 
兼用 型 
AC100V 
共用 = i 
50/60Hz FU-MK500 空気 清浄 
て 40m (24 畳 ) 静 電 143,000 円 
| 3 | HEPA フ ィ ルター 〇 — 〇 | ( 坂 信 130,000 円 ) | P.12 
' プラ ズ マ クラ スタ ー | 脱臭 フィ ルター (工事 費 別 ) 
且つ 5099| | 約 25m(en5) 
プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 全 機種 に 「 静 電 HEPA フ ィ ル ター\」 搭 載 12 に 宙 


※0.3um (マイ クロ メー トル ) 


の 微小 な 粒子 を 99.97%\* 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。 


* フ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 
部 屋 全体 へ の 除去 性 能 と は 異な り ま す 。 


除電 器 (除電 特 化 型 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 ) 
形 名 | 設置 タイ プ / 電 源 | 除電 時 間 / | フィ ルター | イオ ン 発 生 主 な 特長 希望 小売 価格 | 坦 載 
9005 Ra 107,800 円 
a 0.8 秒 / エ 5V EE 次 | (大 価格 98.000 円 ) | P.13 
= 方 式 パラ レル パル ス DC 方 式 (工事 責 別 
A 卓上 / 据 付け 型 
DC24V 土 10% 
AC100V 
1G-251JF (アダ プター 使用 時 ) 
交換 用 除塵 コート 交 折 46,200 円 
® 0.8 秒 / エ 5V | フィ ルター 方 基 、。。。 | ( 居 枯 42000 円 ) | P.13 
(別売 ) 折半 (工事 費 別 ) 
常 な 動作 や 機能 の 維持 と 故障 の 未然 防止 の た め に も 定期 的 な メン テ ナ ン ス が 必要 で す 。 


床 置 き 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 


清浄 機 


FU-M1400 


プラ ズ マ クラ スタ ー と 強力 な 集 じ ん 性 能 で 広い スペ ー ス を パワ フル 浄化 。 
ビジ ネス の さま ざま な シー ン で 活躍 する 大 型 モデ ル 。 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 空気 清浄 ※2 
床 面積 約 D5n( 約 39 財 器 1(6S 財 
上 約 65m ( 約 39 崇 ) 1 07n (65 畳 ) _W( ゆ ワイ 系 ) 


静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 


FU-M1400-W 
希望 小売 価格 264,000 円 ( 税 抜 価格 240,.000 円 ) 
5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 113,410 円 ( 税 抜 価格 103,100 円 ) 


プレ フィ ルター 自動 掃除 で お 手入れ 簡単 


プレ フィ ルター で 集め た ホコ リ を 定期 的 *3 に 自動 で お 掃除 。 ダ スト 
ボッ クス に た まっ た ホコ リ を 捨て る だ け の 簡単 お 手入れ 。 

プレ フィ ルター に つく ホコ リ を 大 幅 に 低減 する こと で 、 集 じん 性 能 
の 低下 も 抑え ます 。*※4 


@ ホ コリ ブロ ッ ク プ レフ ィ ル ター 
運転 1 ヶ月 後 の プ レフ ィ ル ター 比較 


自動 掃除 あり 自動 掃除 な し 


当社 従来 比 約 1/5※10 の 目 の 細 か い 
プレ フィ ルター で た っ ぷり キャ ッ チ 。 


微小 な 粒子 や さま ざま な ニオ イ を 
し っ か り キ ャ ッ チ する 高 性 能 フ ィ ル ター 


静 電 HEPA フ ィ ル ター で 0.3um の 微小 な 粒子 を 99.97%* 以 上 


集 じん 。 
* フ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全体 へ の 除去 性 能 と は 異な り ます 。 


@ 静 電 HEPA フ ィ ル ター:※:6 
ダブ ル 搭 載 
2 年 間 ※7 交 換 不 要 


静電気 を 帯び た フィ ルター 


繊維 に し っ か り 吸 着 
@ ダ スト ボッ クス 
| 水洗 い OK 
@ 高 性 能 脱 臭 フィ ルター ゴミ 捨て 時 期 は ラン プ で お 知ら せ 
5 コミ 捨て 目安 
大 き な ホ コリ を 入り 口 で ブロ ッ ク 約 6 ヶ 月 に 1 回 ※5 
抗菌 *s・ 防 カビ *“? ホ コリ ブロ ッ ク プ レフ ィ ル ター 


自動 掃除 の お 好み 時 刻 設 定 や 手動 運転 を させ る こと も で きま す 。 


※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 ] 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25,000 個 /cii の イオ ン 濃 度 が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 《 適 用 床 面 積 と は 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 
杖 換 気 回 数 1 (1 回 時間) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。※3 自動 掃除 を 設定 し て いる 場合 
は 48 時 間 以 上 運転 後 の 設 定時 刻 や 運転 停止 時 に 、 自 動 掃除 を 解除 し て いる 場合 は 約 1 ヶ 月 運転 する と 掃除 を 開始 し ます 。 工 場 出荷 時 は 12:00 に 設定 され て いま す 。※4 約 6 か 月 運転 の 想定 堆積 ホコ リ 量 を プレ フィ ル 
ター に つけ 、 自 動 お 掃除 あり / な し で 風量 を 測定 。 自 動 お 掃除 無し に 対し 自動 掃除 あり で は 風量 が 25% 低 下 し な いこ と を 確認 。 当 社 調べ 。 使 用 環境 や 市 場 状 況 に より ホコ リ の 量 は 異な り ま す 。※5 約 6 ヶ月 運転 の 想定 堆 
積 ホ コリ 量 を も と に 設定 。 当 社 調べ 。 使 用 環境 に より ホコ リ の 量 は 異な り ま す 。 ホ コリ が た まっ て いる 場合 は 捨て て くだ さい 。 使 用 環境 や 使用 状況 に より 自動 掃除 し て も プレ フィ ルター の 汚れ が 完全 に 取れ な いこ と が あり ま 
す 。 気 に な る 時 は お 手入れ を し て くだ さい 。※6 0.3um (マイ クロ メー トル ) の 微小 な 粒子 を 99.97% 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。※7 1 日 に タバ コ の 煙 25 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 、 集 じん ・ 脱 臭 能力 が 初期 の 50% 
に な る まで の 時 間 を 目安 と し て いま す 。 (| 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 」 に よる ) ※8 電 試 験 機関 : (一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 / 広 東 省 微生物 分 析 検 査 セ ンタ ー 夫 試験 方 法 :JIS Z 2801 フイ ルム 密着 法 。 俺 
抗菌 方 法 : プ レフ ィ ル ター ネッ ト に 抗菌 剤 を 含浸 。 傘 対象 : プ レフ ィ ル ター ネッ ト に 付着 し た 菌 。 画 試 験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※9 @( 一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 / 広 東 省 微 生物 分 析 検 査 セ ンタ ー@ 試 験 方 法 :JIS 
Z2911 カビ 抵抗 性 試験 。 偽 防 カビ 方 法 : プ レフ ィ ル ター ネッ ト に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 欠 対象 : プレ フィ ルター ネッ ト に 付着 し た 菌 。 画 試験 結果 : 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。※10 乾 FU-M1400 搭 載 プ レフ ィ ル ター:1 マ ス の 
面積 約 56,100m2 と 、201 4 年 度 KLEX/KC-E シ リー ズ 搭載 プレ フィ ルター:1 1 マス の 面積 約 279.700m2 と の 比較 。 ※ 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー25000 
適用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 欠 イ オン 個数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ま す 。 旬 別売 品 は 23 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


床 置き 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 加 湿 空 


KI-M851 


回 90 伺 . 


フレ キシ ブル な 設置 が 可能 な パブ リッ ク 空 間 向け 加湿 空気 清浄 機 。 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー  ※1 空気 清浄 ※2 
床 面積 約 37nmf( 約 22 崇 ) ~63ni(38 置 ) 

加湿 適用 プレ ハブ 洋室 ※2 木造 和室 ※2 
床 面積 ~37n 22 時) この 2m(13.5 呈 ) 


静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 


両面 パネ ル デ ザ イン を 採用 


前 後 の 方向 に 吹き 出せ る 両 A 面 パネ ル デ ザ イン を 採用 。 レ イア ウ 
ト に 合わ せ て フレ キシ ブル に 設置 で き 、 大 空間 で も 高い 効果 を 発 
揮 し ます 。 


前 方 向 後ろ 方 向 


静 電 HEPA フ ィ ル ター\? を 搭載 
ハウ ス ダ ス ト は も ちろ ん PM2.5 に も 対応 。 ま た 、 ダ ブル 脱臭 フィ ル 
ター に より 、 ニ オイ も 除去 し ます 。 


@ 集 じん フィ ルター( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) 
0.3um( マ イク ロメ ー ト ル ) の 微小 な 粒子 を 


99.97%* 以 上 集 じん 
5 年 間 ※3 交 換 不 要 
un 
@ ダ ブル 脱臭 フィ ルター 
室内 に こも り が ちな 汗 臭 も 
し っ か り 吸 着 
5 年 間 ※3 交 換 不 要 
ンー 上 還 還 ネフ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 
全体 へ の 除去 性 能 と は 異な り ま す 。 
画 ニオ イ 太 

タバ スコ 臭 ペッ ト 臭 料理 自 

(酢酸 な ど ) (アン モニ ア な ど ) | | (ヘキサ ナー ル な ど ) 

生 ゴ コミ 臭 トイ レ 臭 体臭 ・ 加 齢 臭 

(トリ メチ ル ア ミ ン な ど ) (硫化 水素 な ど ) ( ノ フネ ナー ル な ど ) 


-S (シル バー 系 ) 


KI-M851-S 
希望 小売 価格 115,500 円 ( 税 抜 価格 105,.000 円 ) 
5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 85,140 円 ( 税 抜 価 格 77,400 円 ) 
【 別 売 品 】 

使い 捨て プレ フィ ルター (6 枚 入 ) FZ-M85PF 

希望 小売 価格 935 円 ( 税 抜 価格 850 円 ) 


キレ イ に うる お う 清 潔 加湿 


@Ag+ イ オン カー トリ ッ ジ 

タン ク や トレ ー の ぬめり や ニオ イ の 原 
因 と な る 水中 の 菌 を 抑制 ※5。 半 年 に 
1 回 の 交換 で キレ イ が 続き ます 。** 


@ 抗 菌 ※6・ 防 カビ ※7 加 混 フ ィ ル ター 


@ シ ンプ ル 加 湿 ト レー 
汚れ や すい 加湿 トレ ー 部 は 、 お 手入れ し や すい 
「 シ ンプ ル 加 湿 トレ ー」 を 実現 。 

イメ ー ジ 図 


*※※ 加 湿 空気 清浄 運転 で 1 日 当たり 5L を 使用 し た 場合 の 目安 。 水 質 ・ 使 用 頻度 に より 交換 時 期 が 
早まる 場合 が あり ます 。 ま た 、 実 使用 環境 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 


「SIAA 抗 菌 」 の 操作 パネ ル 


SIAA( 抗 菌 製品 技術 協議 会 ) に 準拠 し た 操作 パネ ル を 採用 。 不 
定 多 数 の 方 が 触れ る 箇所 だ か ら こ そ 、 キ レイ を 保つ 抗菌 仕様 


に こだわ り ま し た 。 
SIAA 珍 


ISO 22196 
for KOHKIN 


無機 抗菌 剤 ・ 印 刷 
操作 部 / 表示 部 表面 
JP0122036A0018Y 


信 SIAA マ ー ク は ISO22196 法 に より 評価 され た 結果 に 基 づ 
き 、 抗 菌 製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公開 
され た 製品 に 表示 され て いま す 。 


「 高 感度 ホコ リセ ン サ ー」「 照 度 セ ン サ ー」 を 搭載 。 


PM2.5 な どの 微細 な 空気 の 汚れ や お 部 屋 環境 の 変化 も 察知 し 
ます 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 本 体 で 「PM2.5」 へ の 対応 0.1 て 2.5 ん ん m の 粒子 を 99%% キ ヤッ チ ※ 換気 等 に よる 屋外 か ら の 新た な 粒子 の 侵入 は 考慮 し て お り ませ ん 。 


@PM2.5 と は 2.5/m 以 下 の 人 微小 粒子 状 物質 の 総称 で す 。 @ こ の 空気 


機 で は 0.1m 示 満 の 微小 粒子 状 物質 に つい て は 、 除 去 の 確認 が で き て いま せん 。 ま た 、 空 気 中 の 有害 物 質 の すべ て を 除去 で きる も の で は あり ませ ん 。 32ni ( 約 8 結 ) の 密閉 空間 で の 効果 で あり 、 実 使用 空間 で の 結果 で は あり ませ ん 。 


※ 試験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 判定 基 ほ 


.1 一 2.5um の 微小 粒子 状 物質 を 、32m3 ( 約 8 崇 ) の 密閉 空間 で 99% 除 去 す る 時 間 が 90 分 以内 で ある こと 。 (32m3( 約 8 財 ) の 試験 空間 に 換算 し た 値 で す 。 ) 


Al を 使っ た 新しい 時 代 の 「 空 気 の 管 理 」 を 提供 し ます 。 


W COCORO AIR ec, 


離れ た 場所 か ら 遠隔 操作 
運転 や 停止 、 加 湿 設 定 、 運 転 モ ー ド の 切替 え 


な ど 、 離 れ た 場所 か ら 遠 隔 操作 が 可能 。 El 

スマ ー ト フォ ン と 連携 し 、 空 気 情報 を 管理 で き 1) Tn ma 
ます 。※8 「| ao 

@ 無 線 LAN ア クセ スポ イン ト 機 器 (別売 ) が 必要 で す 。 | | 

空気 情報 や 機器 の 状態 を 確認 Par 

Cp 

空気 情報 に 加え 、 フ ィ ル ター な どの 交換 目 

安 、 お 手入れ の タイ ミン グ な ども 簡単 に 確認 EB 

で きま す 。 \ 


床 置き 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 加 湿 空 


アプ リ は 以下 の 配信 サー ビス か ら 
ダウ ン ロ ー ド で きま す 。 
Android:Google Play 
IOS:App Store 


お 知ら せ を 受け 取る 


万 一 の エラ ー や 給水 が で き て いな い | 
場合 また メン テ ナ ン ス が 必要 な 際 な 
ど は 、 す ぐに お 知ら せ 。 使 う 人 を し っ か 
り と サポ ー ト し ます 。 


KI-M850S 


パブ リッ ク 空 間 向 け 加 湿 空気 清浄 機 。 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 空気 清 兆 ※2 
床 面積 約 づ / m ( 約 22 畳 ) ~63n(38 置 ) 

加湿 適用 プレ ハブ 洋室 ※3 木造 和室 ※3 
床 面積 ~37nmi(22 早 ) この 2mf (3.5 畳 ) 


静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 
静 電 HEPA*4& 脱 臭 フ ィ ル ター を 搭載 


気 に な る ニオ イ や 細か な ハウ 
ス ダ ス ト を 高 性 能 フ ィ ル ター で 


し っ か り キ ャ ッ チ し ます 。 
集 じ ん フィ ルター 脱臭 フィ ルター 
( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) 5 年 間 ま 5 交換 不要 
5 年 間 ま 5 交換 不要 


-S( シ ル バ ー 系 ) 
KI-M850S-S 
希望 小売 価格 104,500 円 ( 税 抜 価格 95,000 円 ) 
5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 80.300 円 ( 税 抜 価格 73.000 円 ) 


【 別 売 品 】 
使い 捨て プレ フィ ルター(G6 枚 入 ) FZ-M85PF 
希望 小売 価格 935 円 ( 税 抜 価格 850 円 ) 


還 循環 気流 に 乗せ て 空気 を 効率 よく 浄化 

画 キレ イ な 水 で 加湿 、Ag+ イ オン カー トリ ッ ジ 

園 いつ も 清潔 抗菌 “<・ 防 カビ “7 加湿 フィ ルター 

画 は が し て 交換 、 使 い 捨 て プレ フィ ルター 

園 抗菌 “3・ 防 カビ “9 後ろ パネ ル を 採用 

画 お 手入れ 簡単 、 ら くら く 給 水 タ ンク & ス トッ パー 付 キ ャ スタ ー 


※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 25.000 個 /cm3 測 定 で きる 室内 の 広 さ で す 。※2 (適用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 


※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に 部 屋 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1 .2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 25,000 個 /cm3 測 定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 適用 床 面積 は 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 面 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m3 の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m3 ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し 
積 で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) ] に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和 室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の て 定め て いる 。※3 適用 床 面積 は 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 面 積 で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) ] に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和 室 の 場合 を 
構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に 基づく も の で す 。 ※3 集 じん フィ ルター・ 脱 臭 フィ ル 最小 適用 床 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の 構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 空 気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 
ター 交換 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づき 算出 。1 日 に タバ コ 10 本 吸っ た 場合 の 目安 。 ご 使 況 や ニオ イ の 種類 ・ 強 さ に よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。※4 0.3um( マ イク (JEM1467) 」 に 基づく も の で す 。※4 0.3m (マイ クロ メー トル ) の 微小 な 粒子 を 99.97%*a 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。※5 集 じ ん フィ ルター・ 脱 臭 フィ ルター 交換 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 
ロメ ー ト ル ) の 微小 な 粒子 を 99.97% 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。※5 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー (試験 番号 12085530001-01) 念 試験 方 法 : 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-133) の 性 能 評価 試 に 基づき 算出 。1 日 に タバ コ 10 本 吸っ た 場合 の 目安 。 ご 使用 状況 や ニオ イ の 種類 ・ 強 さ に よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。※6 但 試 験 機関 : 一 般 財団 法人 ボー ケン 品質 評価 機構 @ 試 験 方 
験 に て 実施 。 食 試験 対象 : 水 中 の 1 種類 の 菌 還 試験 結果 :24 時 間 で 99% 以 上 抑制 。KI/KC シ リー ズ に 搭載 の Ag+ イ オン カー トリ ッ ジ で 実施 。※6 倫 試 験 機関: 一 般 財 団 法人 ボー ケン 品質 評価 機構 劉 試 験 方 法 : 統 一 試験 法 : 統 一 試験 方 法 JIS Z2801 劉 抗 菌 方 法 : フィ ルター に 抗菌 剤 を 含浸 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※7 倫 試 験 機関 : 一 般 財 団 法人 ボー ケン 品質 評価 機構 人 試験 方 法 :JIS Z2911 カ ビ 抵 抗 性 試験 倫 防 カビ 
方 法 JIS Z2801 劉 抗菌 方 法 : フ ィ ル ター に 抗菌 剤 を 含浸 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※7 乾 試 験 機関 : 一 般 財団 法人 ボー ケン 品質 評価 機構 欠 試 験 方 法 :JIS Z291 1 カビ 抵抗 性 試験 斑 防 カビ 方 法 : フ ィ ル ター に 防 カ 方 法 : フ ィ ル ター に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 較 試験 結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。*a フィ ルター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全 体 へ の 除去 性 能 と は 異な り ます 。※8 欠 試 験 機関 ( 公 財 ) 日 本 化学 繊維 検査 協会 生物 試験 セ 
ビ 剤 を 含浸 。 画 試験 結果 : 菌 糸 の 発育 が 認め られ な い 。※8 本 製品 に 内 蔵 の 無線 LAN 機 能 の IP アド レス は 、 ル ー タ ー か ら 自 動 で 取得 (DHCP) さ れ ま す 。 [WEP] に は 対応 し て いま せん 。 ご 利用 に は 専用 の スマ ー ト フォ ン ア プ ンタ ー 欠 試験 方 法 :JIS L1902 菌 液 吸 収 法 に より 測定 。 欠 抗菌 方 法 : 後ろ パ ネル ネッ ト に 抗菌 剤 を 含浸 。 倫 対象 : 後 ろ パ ネル ネッ ト に 付着 し た 菌 。 較 試験 結果 :99% 以 上 抗菌 。※9 倫 試 験 機関 : ( 公 財 ) 日 本 化学 繊 
リ ( 無 料 ) が 必要 で す 。 云 タ バ コ や 焼肉 な ど 、 強 い ニ オイ が ある 時 に お 使い に な る と 数 週間 か ら 数 ヶ月 で フィ ルター か ら ニ オイ が 発生 し 、 フ ィ ル ター 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 こ の よう な 使い 方 を され る と き は 、 お 維 検 査 協会 生物 試験 セン ター 朝 試 験 方 法 :JIS Z2911 カ ビ 抵 抗 性 試験 。 亀 防 カビ 方 法 : 後ろ る パネル ネッ ト に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 電 対象 : 後ろ パネ ル に 付着 し た 菌 。 画 試験 結果 : 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。 

部 屋 の 換気 と 併用 し て お 使い いた だ く こ と を お 勧め し ます 。* 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー25000 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イ ※ 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 壁際 に 置い て 、 風 量 「 中 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー25000 適 用 床 面積 の 部 屋 の 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) の 地点 で 測定 し た 空中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 
オン 個数 の 目安 で す 。 欠 別売 品 は 23 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 個数 の 目安 で す 。 鍛 イ オン 個数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ます 。 旬 別売 品 は 24 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
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クラ スタ ー 加 湿 空 気 清浄 機 


KC-MS50B 


| と ん で シン ル と 76)6 [6 に 


「Slim,Simple,Smart」 パー ソナ ル 空 間 に 適し た 空気 清浄 機 。 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 空気 清浄 ※2 
床 面積 約 21nmf( 約 13 崇 ) ~38n(23 時 ) 

加湿 適用 プレ ハブ 洋室 ※2 木造 和室 ※2 
床 面積 < の 1mf(1 便 ) ー1Sni(a 書 ) 


静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 


前 面 吸い 込み と 上 吹き 出し に よる 壁 ピ タ 設 軒 


前 吸い 込み 機構 だ か ら 、 TR 
壁 に ピッ タリ 設置 。 垂 直 
水平 な フォ ルム で すっ き 
り 収まり ます 。 後ろ & 前 の 2 方 向 


調節 可能 


簡単 に 操作 で きる シン プル 表示 
必要 な 機能 を 絞っ た 、 シ 


ンプ ル で わか りや すい 操 
作 ・ 表 示 。 

ム ふ © 

『T1 の 


お 手入れ 簡単 な シン プル 加湿 トレ ー 


汚れ や すい 加湿 トレ ー 5 
は 、 生き 
な くし た 「 シ ンプ ル 加 湿 ト 
レー」 を 実現 。 
ハン ドル 付き 
給水 タン ク 


イメ ー ジ 写真 


KC-M50B-W 
オー プン 価格 

【 別 売 品 】 

使い 捨て プレ フィ ルター(6 枚 入 ) FZ-M85PF 
希望 小売 価格 935 円 ( 税 抜 価格 850 円 ) 


W (ホワ イト 系 ) 


底面 引き 出し 電源 コー ド 採 用 


コー ド は 8 方 向 に 引き 出せ る 
の で コン セン ト の 位置 を 気 に 
し な く て 済み ます 。 


※ 電 源 コ ー ド は 1 本 で す 。 


ハウ ス ダ ス ト や ニオ イ を 捕 集 


@ 集 じん フィ ルター( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) 
0.3um (マイ クロ メー トル ) の 微小 な 粒子 を 
99.97%* 以 上 集 じん 


5 年 間 ※3 交 換 不要 


@ ダ ブル 脱臭 フィ ルター 
室内 に こも り が ちな 汗 臭 も し っ か り 吸着 
5 年 間 ※3 交 換 不要 

※ フ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全体 


へ の 除去 性 能 と は 異な り ます 。 


キレ イ に うる お う 清 潔 加湿 


@Ag+ イ オン カー トリ ッ ジ 
タン ク や トレ ー の ぬめり や ニオ イ の 
原因 と な る 水中 の 菌 を 抑制 ※4。 
半年 に 1 回 の 交換 で キレ イ が 続き 
ます 。*1 


@ 抗 菌 ※5・ 防 カビ ※6 加 混 フ ィ ル ター 


*1 加湿 空気 清浄 運転 で 1 日 当たり 5L を 使用 し た 場合 の 目安 。 
水質 ・ 使 用 頻度 に より 交換 時 期 が 早まる 場合 が あり ます 。 ま た 、 a 
実 使用 環境 で の 実証 結果 で は あり ませ ん 。 イメ ー ジ 図 


※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 強 ] 運 転 時 に 部 屋 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 7.000 個 /cm3 測 定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 適用 床 面積 は 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 面積 
で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426)」 に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 と し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の 構 
造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 空 気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に 基づく も の で す 。※3 集 じん フィ ルター・ 脱 臭 フィ ルター 
交換 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づき 算出 。1 日 に タバ コ 10 本 吸っ た 場合 の 目安 。 ご 使用 状況 や ニオ イ の 種類 ・ 強 くに よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。※4 朝 試 験 機関 : (一 
財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー( 試 験 番号 12085530001-01) 念 試験 方 法 日 本 電機 工業 会 自主 基準 (HD-133) の 性 能 評価 試験 に て 実施 。 人 試験 対象 : 水 中 の 1 種類 の 菌 画 試験 結果 :24 時 間 で 99% 以 上 抑制 。 


KI/KC シリ ー ズ に 搭載 の Ag+ イオ ンカ ー ト リッ ジ で 実施 。※5 倫 試 験 機関 : (一 財 ) 


ー ケ ン 品 質 評価 機構 / (一 財 ) カ ケン テス ト セ ンタ ー 電 試験 方 : 


統一 試験 方 法 JIS Z2801/L1902 久 抗菌 方 法 : フィ ルター に 抗菌 


剤 を 含浸 。 画 試験 結果 : 99% 以 上 抗菌 。 ※6 倫 試 験 機関 : (一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 / (一 財 ) カケ ン テ ス ト セ ンタ ー 但 試験 方 法 : 統一 ーー 試験 方 法 JIS Z2911 カビ 抵抗 性 試験 /L1902 乾 防 カ ビ 方 法 : フィ ルター 
に 防 カ ビ 剤 を 含浸 。 画 試験 結果 : 菌糸 の 発育 が 認め られ な い 。/ 防 カ ビ 性 有り 。@ イ オン 個数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ま す 。 * 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁際 に 置い て 、「 強 ] 運 転 時 に プラ ズ マ ク 
ラス ター7000 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 電 別売 品 は 24 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 


FU-M1000/ FU-MK500 回 アン っ 5oo9.. 


設置 場所 の 広 さ に 応じ て 選べ る 大 小 2 タ イプ の 壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 。 


R 
N 
W 
RN 
h 
h 
|] 
M 


回 器 
-W (ホワ イト 系 ) ( 同 補 ) 
【 別 売 品 】 
棚 置 き 用 スタ ンド FZ-M100ST 
希望 小売 価格 5.500 円 ( 税 抜 価格 5.000 円 ) 


FU-M1000-W 
希望 小売 価格 198,000 円 ( 税 抜 価格 180.000 円 ) 〈 工 事 費 別途 必要 ) 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 空気 清浄 ※2 = - = 
結 語 時 | 35nf(4521 呈 ー66mi(4o 革 ーー 


希望 小売 価格 90.310 円 ( 税 抜 価格 82,100 円 ) 
静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 


【 別 売 品 】 
棚 置 用 スタ ンド FZ-MK5ST-W 
希望 小売 価格 5.500 円 ( 税 抜 価格 5.000 円 ) 


FU-MK500-W 
希望 小売 価格 143,000 円 ( 税 抜 価格 130.000 円 ) 〈 工 事 費 別途 必要 ) 


5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 88.000 円 ( 税 抜 価格 80.000 円 ) 


適 用 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 空気 清浄 ※2 
床 面積 約 25nf( 約 15 早 ) ~40nf (24 置 ) 


静 電 HEPA フ ィ ル ター 搭載 


高 効率 包み 込み 気流 で イオ ン が 空間 全体 に 届く 


FU-M1000 は 2 方 向 、FU-MK500 は 3 方 向 に 吹き 出す 気流 に 
より 空間 全体 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 。 人 が 集まる 空 
間 や 食品 を 扱う 空間 を 清潔 に 保ち ます 。 


細か な ハウ ス ダ ス ト も キャ ッ チ 、 
静 電 HEPA フ ィ ル ター3 を 搭載 

微細 な ホコ リ を キャ ッ チ する 

@ 集 じん フィ ルター( 静 電 HEPA フ ィ ルター) ※3 


0.3Am (マイ クロ メー トル ) の 微小 な 粒子 を 99.97% ま 以上 集 じ ん 
約 2 年 間 ※4 お 手入れ / 交 換 不要 


= 


(FU-M1000 イ メー ジ 図 


(FU-MK500 イ メー ジ 図 


(FU-M1000 イ メー ジ 区 


トト | | 強力 に ニオ イ を と る 
る 脱臭 フィ ルター 
約 2 年 間 ※4 お 手入れ / 交 換 不 要 


@ プ レフ ィ ル ター 
ま フ ィ ル ター の 除去 性 能 で す 。 部 屋 全体 へ の 除去 性 能 と は 異な り ます 。 


汚れ を 見 張る ニオ イ / ホ コリ セン サー 搭載 


※1 (FU-M1000) 当 商品 を 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 部 屋 を 商品 の 中 心 で 2 分 割 し 、「 強 」 運 転 ・ ル ー バ ー 角 度 を 商品 か ら 、 分 割 され た 空間 の 対 角 ( 床 面 ) に 向け た 時 に 、 分 割 さ きれ た それ ぞ れ の 空 
間 の 中 央 付近 (床上 か ら 1.2m) の 地点 で 吹き 出さ れる イオ ン の 個数 が 25,000 個 /cm3 測 定 で きる 部 屋 の 広 さ の 目安 で す 。〈FU-MK500) 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 風 量 「 強 」 運 転 時 に 部 屋 の 
中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 25.000 個 /cm3 測 定 で きる 部 屋 の 広 さ で す 。※2 (適用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 
数 1(1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m3 の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/m3 ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。※3 0.3um (マイ クロ メー トル ) の 微小 
な 粒子 を 99.97% 以 上 集 じ ん する フィ ルター で す 。※4 集 じ ん フィ ルター・ 脱 臭 フィ ルター 交換 の 目安 は 、 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づき 算出 。1 日 に タバ コ 10 本 吸っ た 場合 の 目安 。 ご 使用 状況 や ニオ イ の 
種類 ・ 強 さ に よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 ※(FU-M1000) 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 適用 床 面積 の 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 部 屋 を 商品 の 中 心 で 2 分 割 
し 、「 強 運転 ・ ル ー バ ー 角 度 を 商品 か ら 、 分 割 され た 空間 の 対 角 ( 床 面 ) に 向け た 時 に 、 分 割 さ れ た それ ぞ れ の 空間 の 中 央 付近 (床上 か ら 1.2m) の 地点 で 測定 し た 空中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 
で す 。〈FU-MK500) 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 こ の 商品 を 適用 床 面積 の 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 風 量 「 強 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー25000 適 用 床 面積 の 部 屋 の 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 
1.2m) の 地点 で 測定 し た 、 空 中 に 吹き 出さ れる 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 倫 イオ ン 個 数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ます 。 但 別売 品 は 25 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
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除電 器 (除電 特 化 型 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 ) 


IG-301JF/IG-251JF 


プラ ズ マ クラ スタ ー で 高速 除電 、 静 電気 トラ ブル を クリ ー ン に 解決 。 


【 別 売 品 】 
AC ア ダ プ ター 1Z-JAC1 
希望 小売 価格 5.500 円 


( 税 抜 価格 5.000 円 ) 


ライ ン 生 産 方 式 な ど で 広 い ス ペー ス を 高 精度 に 除電 。 


ワイ ド タ イ プ 除電 時 間 ※1 イオ ン バ ラ ンス ※1 
IG-301JF 0.8 各 十 5V 


希望 小売 価格 107,800 円 ( 税 抜 価 格 98,000 円 ) 
5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 83,600 円 ( 税 抜 価 格 76,000 円 ) 


優れ た イオ ン バ ラ ンス と 高速 除電 (iG-301JF) 


【 別 売 品 】 

交換 用 除塵 フィ ルター(5 枚 信 ) 
IZ-F251J 

希望 小売 価格 3.960 円 
( 税 抜 価格 3.600 円 ) 


【 別 売 品 】 
AC ア ダ プ ター IZ-JAC1 
希望 小売 価格 5.500 円 


( 税 抜 価格 5.000 円 ) 


セル 生産 方 式 な ど で 限 られ た スペ ー ス を クリ ー ン に 除電 。 


コン パク ト タ イ プ 除電 時 間 0.8 秒 “|「 | イオ ン バ ラ ンス 土 5V 1 
IG-251JF (除塵 フィ ルター 取付 時 :2.2 秒 ) | (除塵 フィ ルター 取付 時 : 圭 10V) 
希望 小売 価格 46,200 円 ( 税 抜 価格 42,000 円 ) 


5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
希望 小売 価格 72,820 円 ( 税 抜 価格 66,200 円 ) 


0.8 秒 “2 の 高速 除電 


除電 能力 を 持つ プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 に 加え 、 複 数 の イオ ン 発 
生 デ バイ ス を 一 組 と し て 効果 的 に 正 (イオン) 負 (一 イオ ン ) イオ 
ン を 発生 させ る 独自 の パラ レル パル ス DO 方 式 に より 、 幅 方 向 に 
も 搬送 方 向 に も ムラ が 少な い 、 土 5V と いう 優れ た イオ ン バ ラ ンス 
を 実現 し まし た 。 


田 当 社 独自 の パラ レル パル ス DC 方 式 に よる 
コン ベア 上 の イオ ン 分 布 (イメージ図 ) 


除電 特 化 型 正 と 負 の 位置 を 、 幅 方 向 
プラ ズ マ クラ スタ ー ルレ 変え た 電極 針 を 2 列 に 配置 | 搬送 方 向 に も 均等 な 
イオ ン 発生 機 一 A コン ペア 折半 イオ ン パ ラン ス を 


実現 


クロ ス フ ロー ファ ン 吹き 出し 口 『 


(1G-301JF/IG-251JF) 


高 性 能 フ ィ ル ター で クリ ー ン ※ 除 電 (lG-251JF) 
※ フ ィ ル ター の 性 能 で あり 実 使用 空間 全体 へ の 効果 で は あり ませ ん 。 


ホコ リ 付 着 (ESA) の 低減 に 効果 を 発揮 


45um 以 上 の ホコ リ を 95% 以 上 除去 する 除塵 フィ ルター※3 を 取 
り 付け る 事 が 可能 。 ホ コリ の 付着 を 嫌う 現場 へ の 設置 ニー ズ に 応 
えま す 。 


除塵 フィ ルター 取付 時 2.2 秒 の 高速 除電 


当社 独自 の ネイ チャ ー フ ァ ン を 
採用 する こと に より 、 フ ィ ル ター 
装着 時 で も クリ ー ン な 高速 除 
電 を 実現 し まし た 。 
ネイ チャ ー フ ァ ン の 開発 秘話 

補 計 国 ネイ チャ ー フ ァ ン と は * 


ネイ チャ ー フ ァ ン 


mr 庄 損 に 負け ず 、 豊 か な 風量 を 実現 し 構造 区 


設置 の 自在 性 

@ 天 井 へ の 直 付 け 設置 可能 (IG-301JF) @) 
@VESA 規 格 *4 ア ー ム 取り 付け 可能 (|G-251JF) 
付着 菌 の 作用 抑制 に も 効果 を 発揮 “* 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン が 除電 以外 に も 、 ス ライ サー や 充填 ノ ズ 
ル な ど 、 付 着 菌 が 気 に な る 場所 で 増殖 を 抑制 する 効果 が あり ます 。 


メン テ ナ ン ス の 手間 を 軽減 清掃 周期 6 ヶ月 “? 


ユニ ッ ト 寿 命 は 約 2 年 2 ヶ月 の 放 、 
長寿 命 に 加え 、 独 自 の 放電 技 
術 で 電極 針 の 汚れ を 低減 。 
ユニ ッ ト が 1 パッ ケー ジ 化 され 
て いる の で 交換 が 簡単 で す 。 


※1【 測 定 条件 】 信 設置 距離 :300mm、 本 体 中 央 念 除電 時 間 : 土 1000V 一 土 100V ま で 。 倫 プレ ー ト モニ タ :150mmx150mm (20pF) 念 風量 : フル パワ ー (測定 値 は 参考 値 で あり 、 保 証 値 で は あり ませ ん 。) 
※2 土 1000V 一 土 100V ま で の 除電 時 間 。※3 45 一 300um の ホコ リ を 95% 以 上 (当社 調べ ) 除去 する フィ ルター で す 。 (日 本 電機 工業 会 規格 JEM1467 と は 異な り ま す 。) ※4 液晶 ディ スプ レイ を アー ム に 固定 す 
る た め ネ ジ 孔 の 位置 や 寸法 等 を 定め た 国際 規格 。※5 24 時 間 後 の 効果 で あり 、 短 時 間 で の 効果 を 示す も の で は あり ませ ん (対象 物 は 静止 状態 で ある こと ) 。※G 1 日 24 時 間 使用 の 場合 。 お 手入れ の 頻度 は 目 


安 で す 。 ご 使用 環境 に より 異な り ます 。 欠 別 売 品 は 26 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 


*※QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 上 端末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.Sharp/business/pci/nature.html 


導入 事例 除電 器 は 様々 な 業種 で 採用 され て いま す 。 


菓子 製造 ライ ン に 設置 皿 


アア" っ = 
基盤 製造 ライ ン に 設置 
ee っ - 


株 式 会 社 あ わし ま 堂 様 


導入 機種 


菓子 くず の 付着 に よる 包装 不良 品 を 大 幅 に 削減 


設置 前 の お 悩み ・ 課 題 


お 菓子 を 包装 する フィ ルム は 帯電 し や すく 、 パ イ 菓 子 な どの くず が 
フィ ルム に 付着 し 、 包 装 時 に 噛み こん で 不良 品 と な り 、 廃 棄 ロ ス が 


yy 


発生 。 


『 設 置 後 の 効果 


@ 菜子 くず の 付着 に よる シー ル 不 良 が 減少 し て 、 
廃棄 ロス を 年 間 数 百 万 円 以上 削減 で きま し た 。 
人 @ 包装 ミス の 不良 品 が 減り 、 目 視 検品 の 負担 も 軽減 し まし た 。 


アー ル ・ ビ ー・ コ ント ロー ルズ 株 式 会 社 様 


導入 機種 


静電気 対策 強化 で 製品 の 小型 化 を 実現 


『 設 置 前 の お 悩み ・ 課 題 


給湯 リモ コン 等 の 基板 製造 工程 に お いて 、 部 品 の 小型 化 と 静 電 


気 対策 の 両立 が 必要 で し た 。 


設置 後 の 効果 


人 @ 小型 電 子 部 品 の 実装 が 可能 に な り 


製品 の 小型 化 を 実現 し まし た 。 


人 @ ホ コリ 付着 も 抑え られ 、 除 じん 作業 の 軽減 に も 役立っ て いま す 。 


(1G-301JF) 
画 入力 回 路 図 ( 除 電 停止 入力 ) 画 出 力 回 路 図 (アラ ー ム 出力 、 警 告 出力 ) 画 タイ ミン グチ ャ ー ト 
| 
ON | 
除電 停止 人 除電 停止 入力 ーー 敵 24V 入 / 
/ 遇 時 24V DC 端子 OFF 
4 に DC PE ON | 
DD 村 0 また は 1 制 ES BE 
回 | | 8 上 御 = ロロ 
中 + F 回 ーー アラーム 出力 端子 / 電信 上 信号 CV クロース ) 
| 1] - 村 Ml 和合 力 遇 | OFEG- う | 
除電 停止 人 力 一 除電 停止 入力 ラーム 出合 呈 CN(2 ロ ー ス ) 
(COM) 端 子 (COM) 端子 2 "OFF (オー プン ) 
ーー 0V 端子 (大 細 | 
= ほ 呈 ON( 運 転 
アラ ー ム 出力 信 運転 状 A 1 
ー a 信号 運転 状態 oFF(W) | ! 
※ 最 大 出力 電流 :100mA MAxtsoms 3! k- 
〈IG-251JF) 


除電 器 IG-301JF 


除電 器 IG-301JF 


田 入 力 回 路 図 制御 入力 1 一 3) 田 出 力 回 路 図 (アラーム 出力 、 警 告 出力 ) 


24V DC 端子 


24V DC 
開 \ 
制御 入 カ 1ー3 端 子 4 で o 
/ | 
拓 WH —+24V | に 0 | 催 荷 
回 た * $ 5 9 時 4 し 本 し 
路 | 警告 出力 端子 
ーー ov 
ーー 
入出 力 COM 端 子 N 
入出 力 COM 端 子 


※ 最 大 出力 電流 :100mA 


画 タイ ミン グチ ャ ー ト 


24V 入 力 6FE / 


(無効 (無効 

運転 タン ONL 

制御 入力 1 会 

制御 入力 2 名 

制御 入力 3 会 丸 

運転 状態 。 停止 | 運転 除電 停止 軍 停止 
風量 | 切 | 切 | | 切 


MAX150mSEC つ | | トー つ | 
※ 風 量 は ディ ッ プ スイ ッ チ に 従う 


MAX150mSEC 


導入 事例 


| 医療 ・ 介 護 施設 | 
滞在 時 間 が 長い 空間 。 


ご 利用 者 様 に も ご 家族 に も 、 
安心 し て いた だ ける 施設 づく り を 応援 し ます 。 


個室 体臭 や こも り が ちな 
居室 ニオ イ を 低減 


) さ 
6 《⑳⑯ 脱臭 


LL 


レル レー 


空気 清浄 機 は 様々 な 業種 で 採用 され て いま す 。 


食堂 ・ 共 有 ス ペー ス 


We 


間 


団らん スペ ー ス を 快適 に 


食堂 
ss 人 Az 食後 の ニオ イ 残り 対策 に 


い 


も 


し 回 し! | /// 
個室 ・ 居 室 +* 


Rg o や 空気 浄化 《⑳⑯ 脱臭 


廊下 較 計 叶 
NL 万 
スタ ッ フ ルー ム スタ ッ フ 様 の 1 gg/ / 待合 室 会 も 安 
た 59 識 働 環境 を 向上 スタ ッ フ ルー ム 待合 室 ・ ロ ビー 回 議 中 人 も 安心 
] 邊 | I 2 り 
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s で を 空気 浄化 ーー ーー と テク の 4 の 2 s を 空気 浄化 
株 式 会 社 サ ン ブ レ ラ 様 食堂 、 デ イル ー ム 、 玄 関 な どの 共用 部 に 設置 


衛生 ・ ニ オイ 対策 強化 で 利用 者 、 ご 家族 の サー ビス が 向 


l 導 入 の きっ か け 
人 @ リース 活用 で 初期 費用 を 抑え られ る か ら 。 
人 @ 施設 の 付加 価値 を え 向上 させ た い 。 


導入 後 の 効 果 = 


中 


@ プラ ズ マ クラ スタ ー で 衛生 ・ ニ オイ 対策 を 強化 。 
利用 者 ・ ご 家族 へ の サー ビス が 向上 し まし た 。 

@ 空 気 の 快 適 化 が 図れ 、 ス タッ フ に と っ て も 働き や すい 
職場 環境 が 整い まし た 。 

@5 年 間 の 保守 パッ ク プ ラン も 採用 。 
常に ベス ト な 状態 で イオ ン の 効果 が 得 ら れ ま す 。 


76 室 ある 全て の 居室 に 設置 食堂 や ロビ ー な どの パブ リッ クス ペー ス に る 導入 


全 76 居 室 に 標準 装備 し 、 ワ ン ラ ンク 上 の サー ビス を 実現 


l 導 入 の きっ か け 
手厚い 空気 の 衛生 対策 を 講じ た い 。 
人 @ 施設 の 付加 価値 を 向上 させ た い 。 


『』 導 入 後 の 効果 4 


人 @ 全 居室 に 壁掛 け 型 空気 清浄 機 を 標準 装備 。 
ワン ラン ク 上 の 対策 で 施設 の 付加 価値 を 向上 。 

@ 食堂 や ロビ ー な どの パブ リッ クス ペー ス に も 設置 し 、 
複数 の 方 が 集う 空間 の 衛生 ・ ニ オイ 対策 も 強化 。 

@ 見 学者 や ご 家族 に と っ て も 、 快 適 な 空気 環境 を 構築 。 
選ば れる 施設 作り に 貢献 し て いま す 。 


オフ ィ ス 


働く 空間 を スト レス の 少な い 環 境 に 


様々 な ビジ ネス シー ン を 空気 の 視点 で サポ ー ト し ます 


EE 王 議 広 さ に 応じ た 機器 で 
還 較 空気 浄化 


Il se 稼 罰 ご 来訪 者 様 へ の 配慮 
EEE / / / 安心 し て 迎え られ る 空間 へ 


空気 浄化 (() 脱臭 


ei 
兄 
SN RW 1 FE 受付 
国 | 


株 式 会 社 昭和 技研 工業 様 


本 社 の 各部 、 会 議 室 、 食 堂 、 社 長 室 、 東 京 ・ 大 阪 ・ 名 古屋 各 営業 所 に 導入 


社員 が 安心 し て 働け る 環境 を 実現 


Il 導入 の きっ か け 
@ 継続 操業 維持 。(BCP 対 策 ) 
人 保守 サー ビス プラ ン が ある た め 。 


導入 後 の 効 果 = 


人 @ 社員 が 安心 し て 働け る 環境 が 整い 、 お 客 さ ま に も 安心 し て 
来 社 い た だ け て いま す 。 

@ 床 置き 型 や 棚 置き 型 は 工事 不要 で 簡単 に 設置 可能 。 
ラン ニン グ コ スト が 小さ い の も メリ ッ ト 。 

@5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 加 入 で 、 
メン テ ナ ン ス の 手間 な く 、 高 い 効果 が 維持 で きま す 。 


共用 部 で ある ラウ ンジ や ミー ティ ング ルー ム に 設置 


衛生 的 な ビジ ネス 空間 を 提供 
Il 導入 の きっ か け 
介 知 名 度 と 豊富 な ライ ン ア ッ プ 。 


yy 


『』 導 入 後 の 効果 

@ 知名 度 が 高い プラ ズ マ クラ スタ ー 機 器 に よる 衛生 対策 が 、 
利用 者 の 安心 感 に つなが っ て いま す 。 

@ 商品 ライ ン ア ッ プ が 豊富 な た め 、 部 屋 の 広 さ や 雰囲気 に 
応じ て 最適 な 機種 が 選べ まし た 。 

@ 運転 音 が 気 に な ら な い 静 音 運転 や 、 ニ オイ 抑制 効果 な ども 
メリ ッ ト と し て 実感 し て いま す 。 


青 浄 機 は 様々 な 業種 で 採用 され て いま す 。 


導入 事例 空気 7 


| 教育 施設 | 


多く の 職員 様 ・ 生 徒 様 が 往来 する 大 空間 は 、 
空気 の 質 に も 気 を つけ た いも の 。 
季節 の 変わ り 目 や 花粉 の 時 期 に も 活躍 し ます 。 


開 隊 気 光 化 で 合 店 和 理 を 
サポ ー ト 


bE 食事 後 の 残存 し た 
ニオ イ ご も り に 


事務 室 
職員 室 
空気 浄化 《⑳⑲ 脱臭 


ホー ル 詳 記 


共用 部 人 の 行き 来 が 多い と ころ 
(人 半 】 ホコ リ や ニオ イ 対 策 に 


中 学校 ・ 高 校 の 18 教 室 に 1 台 ず つ 導 入 


広い 教室 内 を 空気 浄化 し 、 学 習 環境 が 向上 
Il 導入 の きっ か け 

@ より 快適 な 学習 環境 を 創り た い 。 

保護 者 様 の 安心 感 向上 の た め 。 


i yy 
』 導 入 後 の 効果 


@ 教 宝 内 の ハウ ス ダ ス ト を ケア し 、 学 習 環境 が 向上 。 
人 @ 壁掛 け 型 で 教室 に スッ キリ 導入 。 

生徒 の 手 の 届 か な い 場 所 に 、 安 全 に 設置 で きま し た 。 
@ 低 騒音 化 設 計 な の で 、 授 業 時 間 は も ちろ ん 、 

テス ト 中 で も 集中 力 を 妨げ ませ ん 。 


学校 法人 金 現 有明 学園 認定 こども 園 あ そ び の 森 有明 幼稚 園 欄 


あそび の 森 有 明 幼 稚 園 さ ま を は じ め グ ルー プ 3 園 に 導入 


キレ イ な 空気 環境 が 子ども た ちの 元気 な 活動 を サポ ー ト 
導入 の きっ か け 
@ 日 ご ろ の 健康 管理 に 加え て 、 よ り 一 層 の 衛生 対策 を 図る た め 。 


yy 


『』 導 入 後 の 効果 
@ 子ども た ち が 健 や か に 過ごせ る 快適 な 空気 環境 が 実現 。 
職員 や 保護 者 の 間 に も 大 き な 安 心 感 が 得 ら れ ま し た 。 

@ 給食 後 の ニ オイ が すぐ に 気 に な ら な く な る な ど 、 
保育 室内 の ニオ イ が 大 幅 に 低減 され まし た 。 

@ 空気 清浄 機 と イオ ン 発生 機 の 併用 な ど 、 
部 屋 の 広 さ や 形状 に 応じ た 最適 機種 が 選べ まし た 。 


商業 施設 


キレ イ で 快適 な 空気 で お 客 様 を お 出迎え 。 
新しい 時 代 の 「 空 気 の お も て な し 」 を ご 提案 し ます 。 


ニオ イ が こも りや すい 場所 も 快適 に 


2 安心 ・ 快 適 な トレ ー ニ ング 環境 で 
Ce 


着替え 時 の 静電気 も 低減 
の 気化 人 和 ※ 化 


【 o 


脱臭 


② 電気 除去 


2018 年 7 月 ~ 2020 年 8 月 運営 する 9 店 舗 に 導入 


合同 会 社 イ ー グ ル 様 


ニオ イ が 抑制 され た 快適 な トレ ー ニ ング 環境 を 提供 
導入 の きっ か け 
@ ト レー ニン グル ー ム に こも りや すい 汗 の ニオ イ 対 策 。 


yy 
』 導 入 後 の 効果 


@ プラ ズ マ クラ スタ ー が 汗 の ニオ イ を し っ か り 抑 制 。 
さわ や か な 空気 が 利用 者 ・ ス タッ フ と も に 好評 で す 。 

人 @ ホコ リ の 除去 や 衛生 対策 に も 貢献 。 静 電気 が 気 に な る 冬場 は 、 
除電 効果 も メリ ッ ト に な っ て いま す 。 


グル ー ブ プ 35 店舗 の 待合 室 や 休憩 室 な ど に 設置 


調剤 薬局 の 待合 室 の 衛生 対策 に 導入 
l 導 入 の きっ か け 


人 @ 衛生 対策 強化 。 
人 @ 調 剤 薬局 特有 の ニオ イケ ア 。 


l 導 入 後 の 効果 

@ 1 台 で 広い 空間 を カバ ー で き 、 ウ イル ス 対 策 、 集 じん 、 
ニオ イ 抑 制 で 効果 を 発揮 し て いま す 。 

プラ ズ マ クラ スタ ー の マー ク と 空気 清浄 機 の 存在 感 が 
患者 さま の 安心 感 に つなが っ て いま す 。 

@ 5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 加 入 で 、 
メン テ ナ ン ス に 手間 が か か ら な い の も メリ ッ ト で す 。 


本 @ シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 カス タマ ー サ ービス 社 の 提供 する サー ビス プラ ン と な り ま す 。 
保守 サー ビス プラ ン の ご 案内 保守 サー ビス プラ ン は 別途 お 申込 みお よび 費用 が 必要 と な り ま す 。 


定期 的 な 保守 に より 、 プ ラズ マク ラス ター 機器 の 性 能 を 維持 。 
正常 な 効果 を 発揮 する た め 、 ぜ ひ 保 守 サ ービス プラ ン に ご 加入 くだ さい 。 


万 一 
空間 は 清潔 に 動か な く な っ た ら 


人 保 た れ て いる の (らら) し AS 
w フィ ルター の 


お 手入れ が 面倒 


イオ ン は し っ か り 


じゃ な い の 


保守 サー ビス プラ ン の 内 容 


シャ ー プ の 保守 サー ビス プラ ン な ら 、 お 客 様 の さま ざま な 疑問 を 解消 。「 定 期 点検 ]「 部 品 交 換 ] を 専門 の スタ ッ フ が 実施 し 、 
「 延 長保 証 ] に より 長期 間 、 安 心して ご 使用 いた だ け ま す 。 ま た 、 主 要 な メン テ ナ ン ス を お こ な う フル サポ ー ト プラ ン か ら 、 

ご 使用 時 間 が 限定 され た ケー ス で の ライ ト プ ラ ン 、 普 段 の メン テ ナ ン ス は 自社 で され る 場合 の セル フ メ ン テ ナ ンス プラ ン な ど 、 
お 客 様 の 状況 に あわ せ て 多彩 な プラ ン を ご 用 意 し まし た 。 


専門 スタ ッ フ に よる メン テ ナ ン ス サポ ー ト 
サー ビス 1 
定期 的 な 点検 & 部 品 交換 


機器 の 清掃 や 点検 、 運 転 状況 等 を 確認 。 
お 客 様 の 負担 を 軽減 し 、 機 器 の 性 能 を 保持 し ます 。“*! 


サー ビス の 
イオ ン 量 を 測定 


点検 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン が し っ か り 発 生 し て いる か を 測定 。 
お 客 様 の 信頼 と 安心 を 高め ます 。“2 


サー ビス 3 
安心 の 無償 修理 サー ビス 


契約 期間 内 の 故障 発生 時 に は 、 無 償 で 修理 を お こない ます 。 
万 一 の 故障 時 に も 出費 は 不要 で す 。\*3 


⑱ サ ービス 内 容 は 機種 、 お よび ご 契約 の サー ビス プラ ン に より 異な り ま す 。 

※1 機種 、 プ ラン に より サー ビス の 作業 内 容 、 回 数 は 異な り ま す 。 詳 し く は 「 保 守 サ ービス プラ ン 提 案 書 ] に て ご 確認 くだ さい 。 

※2 点検 の み の プ ラン は 除き ます 。 詳 し く は 「 保 守 サ ービス プラ ン 提 案 書 ] に て ご 確認 くだ さい 。 

※3 取扱 説明 書 、 本 体 注 意 ラベ ル な どの 注意 書き に 従っ た 正常 な ご 使用 方 法 で 故障 し た 場合 、 ま た 契約 期間 中 で ある 場合 に 限り 、 無 償 修 理 対応 と な り ます 。 
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ya と ん ルアン だ 介 タ /A ツ ルウ 放 較 お 客 様 の ご 使用 方 法 に 合わ せ て 、 各 種 プ ラン を ご 用 意 し て いま す 。 


1 年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 
加入 。 6 カ月 12 カ 月 18 カ 月 24 カ 月 30 カ 月 36 カ 月 42 カ 月 48 カ 月 54 カ 月 60 カ 月 


上 が (お 買い 上 げ 日) 
推奨 プラ ン 6 


点検 や 部 品 交 換 な ど 主 要 な メン テ ナ ン ス は 
専門 の スタ ッ フ に お 任せ 。 安 心して 機器 を ご 
使用 いた だ け ま す 。 


定期 点検 の み を ご 希望 の お 客 様 へ 


ライ ト ユ ー ザ ー 向 け プ ラン 
(1 日 12 時 間 程度 の ご 使用 を 想定 し た プラ ン ) 


オフ ィ ス な どの 一 般 環境 で 
使用 時 間 が 限定 され る お 客 様 へ 


一 般 環 境 で ご 使用 され 、 日 々 の メン テ ナ ン ス を 
自社 で 対応 され る お 客 様 へ 


@ 定期 点検 還 部 品 (消耗 品 ) 交 換 ※2 時 一 無償 修理 サー ビス 靖 思 メー カー 保証 期間 (1 年 間 ) 
※1 ご 使用 場所 、 ご 利用 条件 に 制限 が あり ます 。 詳 し く は 「 保 守 サ ービス プラ ン 提案 書 ] で ご 確認 くだ さい 。※2 機種 に より 交換 する 部 品 (消耗 品 ) が 異な り ます 。 


保守 サー ビス プラ ン 契 約 満了 時 に 、 さ ら に 延長 を ご 希望 の お 客 様 に は 「⑤⑥ 延 長 プ ラン 」 も ご 用 意 し て いま す 。 
@ 詳 細 は 保守 サー ビス 提供 会 社 、 シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カス タマ ー サ ービス 社 の Web サ イト 、 お よび 「 保 守 サー ビス プラ ン 提 案 書 ] に て ご 確認 くだ さい 。 
(別途 お 申込 み が 必要 で す 。3 年 延長 プラ ン へ の 加入 は 1 回 に 限り ます 。) 


保守 サー ビス プラ ン 価 格 


① ※3 ② ※3 ③ ※3 @④ ※3 ® ® 
の 5 年 保守 パッ ク 5 年 保守 パッ ク 5 年 保守 パッ ク 3 年 保証 3 年 延長 保守 パッ ク 3 年 延長 保守 パッ ク 
保守 サー ビス プラ ン 名 フル サポ ー ト プラ ン 定期 点検 プラ ン ライ ト プ ラ ン セル フ メ ン テ ナ ンス プラ ン フル サポ ー ト プラ ン 定期 点検 プラ ン 
保守 サー ビス プラ ン 
サービ 5 年 5 年 5 年 3 年 3 年 3 年 
113,410 円 67,760 円 64,790 円 38,610F 
FU-M1400 | ( 税 抜 価格 103,100 円 ) | ( 税 抜 価格 61.600 円 ) | ( 税 抜 価格 58.900 円 ) | ( 税 抜 価格 35.100 円 ) = 
90,310 円 47,300 円 60,500 円 33,990F 65,560 円 37,510F 
FU-M1000 | ( 税 抜 価格 82.100 円 ) | ( 税 抜 価格 43.000 円 ) | ( 税 抜 価格 55.000 円 ) | ( 税 抜 価格 30.900 円 ) | ( 税 抜 価格 59.600 円 ) | ( 税 抜 価格 34.100 円 ) 
空 88,000 円 53,900 円 56,210 円 30,470 円 63,800 円 40,920 円 
気 | 「OMKS00 | ( 税 抜 価格 80.000 円 ) | ( 税 抜 価格 49.000 円 ) | ( 税 抜 価格 51.100 円 ) | ( 税 抜 価格 27.700 円 ) | ( 税 抜 価格 58.000 円 ) | ( 税 抜 価格 37.200 円 ) 
染 85.140 円 _ 48.180 円 18.810F ー ー 
機 | KHM85 ( 税 抜 価格 77.400 円 ) ( 税 抜 価格 43.800 円 ) | ( 税 抜 価格 17.100 円 ) 
80,300 円 45,320 円 18.150F 57,530 円 
KI-M850S | ( 税 抜 価格 73,000 円 ) ー ( 税 抜 価格 41.200 円 ) | ( 税 抜 価格 16.500 円 ) | ( 税 抜 価格 52.300 円 ) = 
66,660 円 37,950 円 13.530F 
RSiMS0B ( 税 抜 価格 60.600 円 ) ( 税 抜 価格 34.500 円 ) | ( 税 抜 価格 12.300 円 ) ー 上 
a 83,600 円 46,750 円 _ 55,880 円 36,740F 
除 | 193019 ( 税 抜 価格 76.000 円 ) | ( 税 抜 価格 42,500 円 ) ( 税 抜 価格 50.800 円 ) | ( 税 抜 価格 33,400 円 ) 
回 72.820 円 46,090 円 
IG25MME ( 税 抜 価格 66.200 円 ) | ( 税 抜 価格 41,900 円 ) ー ー 還 


※3 掲載 価格 は 機種 毎 の 1 台 当 た り の 契約 単価 で す 。 同 時 に 5 台 以 上 ご 加入 いた だ く 場 合 に 優遇 価格 を 設定 し て いま す 。 優 遇 価格 に つき まし て は 、「 保 守 サ ービス プラ ン 提 案 書 ] に て ご 確認 くだ さい 。 
※4 発売 か ら 5 年 を 経過 し た 機種 を 対象 に 、3 年 延長 保守 サー ビス パッ ク を ご 用 意 し て いま す 。 


保守 サー ビス プラ ン に 関す る お 問い 合わ せ は 保守 サー ビス に 関す る 情報 は こち ら 

5 計 時 6 了 の シャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 
シャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 カス タマ ー サ ービス 社 ソリ ュー ショ ン サ ポー ト 推 進 部 カス タマ ー サ ービス 社 

〒581-8585 大 阪 府 八尾 市 北 亀 井町 3.1-72 _ メール SMJCS_PCI_M_support@sharp.co.jp 


土曜 日 、 日 曜日 ・ 祝 日 な ど 弊社 休業 日 の お 問合せ や その 内 容 に よっ て 、 ご 連絡 まで に お 時 間 を いた だ く 場 合 や 、 お 答え で き な い 
場合 が あり ます 。 ま た 、 ご 連絡 の 時 間 指 定 は お 受け で きま せん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


※ 倫 当 サ イト 閲覧 に か か る 通信 料金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 但 通信 状況 、 機 種 、QR コ ー ド 読み 取り アプ リケーション の 種類 、0S の バー ジョ ン な ど に よっ て は 正常 に 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 


https://sSmjJjp.Sharp/cs/business/ 
maintenancePCI/ 
(パソ コン 用 サイ ト ) ※ 


リー ス 活 用 の ご 紹介 


| 。 リース 活 用 の メリ ッ ト 
「 后 ^ 三 ー ゞ \ 
空気 浄化 力 」 を 最大 限 に 活か す 、 a 


Plasmacluster Professional 


空間 環境 を 変え る 、 デザ イン する 


Plasmacluster 


戸 ヽ 、 — ヽ , 一 へ ヽ 双 志 ノル 由 > する 詳細 情報 は Web サ イト 
一 度 に まとまっ た 資金 を 必要 と し な い 為 月 々 の リー ス 料 は 定額 で 動産 保険 付き で 、 で な プラ ン ニ ング 一 効果 が 続く 快適 空間 。 O72Natimiiweoy イ へ 
資金 に ゆとり が で きま す 。 経費 処理 が で きま す 。 も し も の 時 も 安心 で す 。 
護 施設 や オフ ィ ス な ど 様 々 な 場所 で 活躍 する プラ ズ マ クラ スタ ー。 https://jp.sharp/business/pci/professional/ 
※ リ ー ス 契約 に つい て は 、 リ ー ス 会 社 に より 取扱 い が 異 な る こと が あり ます 。 お 取引 の ある ご 販売 店 、 リ ー ス 会 社 に お 問い 合わ せく だ さい 。 プラ ズ マ クラ スタ ー プ ロフ ェ ッ ショ ナル で は お 客 様 の 環境 に 合わ せ た プ ラン ニン グ 、 設 置 工事 、 


mm メン テ ナ ン ス まで トー タル で サポ ー ト する こと で 、 そ の 効果 を 最大 限 に 活か し ます 。 
シャ ー プ ファ イナ ンス リー スプ ラン の ご 紹介 ーー 


お 客 様 の 環境 に 合わ せ た プ ラン ニン グ 、 設 置 工 事 、 メ ン テ ナ ンス まで トー タル で サポ ー ト し ます 。 


機器 費用 、 取 付 工事 費用 に 保守 サー ビス プラ ン 費 用 を 加え た 独自 の 保守 サー ビス プラ ン 付 リー ス ※1 
正常 な 動作 や 性 能 維持 の た め の 定 期 点 検 サ ービス と 、 万 一 故障 が 発生 し た 場合 に も 無償 修理 サー ビス が 提供 “2 され る た め 、 
安心 し て プラ ズ マ クラ スタ ー 機 器 を ご 利用 いた だ け ま す 。 


⑩ プ ラン ニン グ ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ 多様 な 機器 を 組み 合わ せ 、 最 適 な 空間 環境 を 実現 し ます 


画 設置 プラ ン ( 無 償 ) | イオ ン 濃 度 シ ミュ レー ショ ン ( 有 償 ) 画 浮 遊 菌 測定 (有償 ) 


図面 に 基づき 、 各 空間 の 状況 に 適し た 機種 、 台 数 を ご "プラズマ クラ スタ ー 機 器 を 設置 し た 場合 、 空 間 の イ プラ ズ マ クラ スタ ー 機 器 を 設置 する 前 後 で の 浮遊 菌 の 


機器 費用 、 取 付 工事 費用 に 加え て 、“ 保 守 サ ービス プラ ン 費 用 "も 含め た 「 安 心 の リー スプ ラン 」 提案 致し ます 。 オン 濃度 が どれ くら い に な る か シミ ュ レー ショ ン を 行い 数 を 測定 し 、 効 果 を 検証 し ます 。 
ます 。 
※ 1 シャープ ファ イナ ンス 株 式 会 社 と お 客 様 と の 間 で リー ス 契 約 前 に 与信 審査 が 必要 と な り ま す 。※2 一 部 プラ ン 除 く 。 @ 設 置 プラ ン の 例 @ イ オン 濃度 の 分 布 の 例 の 浮遊 苗 測 定 の 例 


浮遊 菌 培養 結果 


25.000 個 /cms (cfu/500L) 600 


so0|- - 請 詞 --------- 
リー スプ ラン 活用 例 (シミ ュ レ ーション ) Ph RN 四 8 
a | 8 300 ト -- 請 議 ---ーーーーーーー 
画 価 格 シ ミュ レー ショ ン ( 税 込 ) mR = 前 0 
ン ミ ュ レ ーション 【 税 込 10 台 購入 時 FU-M1000:2 台 プラ スマ クラ スタ ー “100|-- 議 証 ------- プラ ズ マ クラ スタ ー 
機器 34 機器 
設置 前 0 レー 設置 40 時 間 後 


プラ ズ マ クラ スタ ー プラ ズ マ クラ スタ ー 


機器 機器 
設置 前 。 設置 40 時 間 後 


ーー ーー ー 括 購入 の 場合 の 総 支払 額 3.100.000 円 
| 5 年 リー ス 時 の 月 額 リ ー ス 料 


本 体 機 器 1.980,000 円 (198,000 円 / 台 x10 台 ) 


取付 工事 費 216.900 円 (21.690 円 / 台 x10 台 ) 


35.000 個 /cms 10.000 個 /cms 


62,000 円 / 月 


| ロ 8 台 
レー 本 5 5 ー ス 料 き 法 ※ こぶ = = ルル ナ > 
NNO 5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 903,100 円 (90,310 円 / 台 x10 台 ) 総 物件 価格 (310 万 円 ) メリ ー ス 料率 2% 2 a 購入 (一 括 購 入 / リ ー ス ) (3 4 @ 保 守 ンス 


リー ス 料 計算 方 法 ※4 


プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 P.19~20 掲 載 
※3 価格 は 一 例 で す 。※4 リー ス 料 率 は 一 例 で す 。 


ー 括 購入 また は リー ス を お 選び いた だ け ま す 。 リ ー 設置 プラ ン に 基づき 、 適 切な 箇所 へ 機器 を 設置 お 客 様 の 使用 用 途 に 応じ た 保守 サー ビス プラ ン を 
ス の 場合 、 導 入 時 に 多額 の 資金 が 不要 で 、 月 々 し ます 。 壁 掛け 型 の 場合 、 工 事 が 必要 と な り ま す 。 各種 ご 用 意 し て いま す 。 機 器 の パフ ォ ー マ ンス を 
道 る 人 に ks. a 交 ※ 全 ※ ア 7※ 
一 導入 後 の 流れ リー スズ 満了 また は 再 リ ー ス | ※5 ※6 ※7 ※8 の リー ス 料 は 定額 で 経費 と し て 処理 が 可能 で す 。 (機器 設置 、 工 事 に は 別途 費用 が 必要 で す ) 維持 する た め に も 加入 を お 勧め し て お り ます 。 
ツ 
(リー ス の 一 例 ) 
5 年 リー ス 1 年 再 リー ス 1 年 再 リー ス 1 年 再 リー ス 
、 二 括 購 入 310 円 
本 体 機器 本 体 機器 本 体 機器 本 体 機器 
hb、 


リー ス 満 了 後 、 再 リー ス 契約 が 可能 で す 。 5 年 リー ス 時 6 万 2 千 円 / 月 
5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 3 年 延長 保守 サー ビス プラ ン 
リー ス 料 計算 方 法 


す 工 総 物件 価格 リー ス 料 率 
取付 工事 僅 (310 万 円 ) (2%) 
※ 総 物件 価格 ・ リ ー ス 料率 は 一 例 で す 。 総 物 


※5 リー ス 会 社 に より 条件 は 異な り ま す 。※6 リー ス 満 了 時 の リー ス 機 器 本 体 の 取り 外し 工事 費 、 天 井 ・ 壁 等 復元 費用 は お 客 さま ご 負担 と な り ま す 。 件 価格 は FU-M1000 X10 台 、 設 置 工事 、 保 
※7 リー ス 満 了 時 、 本 体 機 器 は リー ス 会 社 指定 場所 へ お 客 さま ご 負担 で 返却 と な り ま す 。※8 再 リー ス 時 は 本 体 の み の リー ス 契 約 と な り 保守 サー ビス プラ ン は 個別 契約 と な り ます 。 守 を 含ん だ 概算 で す 。 


(保守 サー ビス プラ ン 一 例 ) ※ 有 償 


5 年 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 
3 年 保証 セル フ メ ン テ ナ ンス プラ ン 


3 年 延長 保守 パッ ク フ ル サポ ー ト プラ ン 


リー ス に 関す る お 問い 合わ せ は リー ス に 関す る 情報 は こち ら 
シャ ー プ ファ イナ ンス 株 式 会 社 ファ イナ ンス 事業 企画 部 0 0 の 
〒102-0083 東京 都 千代 田 区 麹町 5 丁目 1 番地 1 住友 不動 産 麹 町 ガー デン タワ ー Wi ta _ 豊富 な 壁掛 け / 箇 置き | : 床 置き 
お 問い 合わ せ は sfc-medical@sfc.notes.sharp.co.jp (パソ コン 用 サイ ト ) ※ 商品 ライ ン ア ッ プ に | 加湿 空気 清浄 機 
代表 例 〉 名 


※@ 当 サイ ト 閲 覧 に か か る 通信 料金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。@ 通 信 状 況 、 機 種 、QR コ ー ド 読み 取り アプ リケーション の 種類 、OS の バー ジョ ン な ど に よっ て は 正常 に 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 FU-M1 400 FU-M1000 FU-MK500 KI-M851 


床 置き 型 プ ラズ マク ラス ター 空気 清浄 機 FU-M1400 床 置き 型 プ ラズ マク ラス ター 加湿 空気 清浄 機 KI-M850S 


画 仕 様 画 外 形 寸法 図 (単位 :mm) 画 仕様 画 外 形 寸 法 図 (単位 :mm) 
形 名 FU-M1400-W 形 名 KI-M850S-S 
司 源 AC100V・50-60Hz 共 用 | 電 源 100V・50Hz/60Hz 共 
プラズマ クラ スス ター a TAI DT = ココ フロ る の 時 
適用 床 面積 (目安 ) ※1 08 的 39 押 ) 、 a 約 37 ( 約 22 還 ) 
清 浄 時 間 ※2 8 畳 /5 分 (|「 強 運転 時 ) 8 人 加湿 空気 清浄 空気 清浄 8 
空気 清浄 適用 床 面 積 ※2 ~107ni(65 崇 ) 3 プレ ハブ 洋室 ~37nf (22 畳 ) 8 
※2 a 財 
中 = 強 中 静音 0 木造 和室 22nf(13.5 叶 UE 
風 量 (m3/ 分 ) 14 80 32 = 天下 清 浄 時 間 ※2 8 畳 /9 分 (「 強 ] 運 転 時 ) 8 豊 /8 分 (「 強 ] 運 転 時 ) 
a 転 音 (dB) 55 44 26 風量 切 替 強 中 静音 強 中 静音 
消 費 電 カ (W) 123 35 Zz7 風 量 (m3/ 分 ) 7.3 4.9 2.2 8.5 4.9 1.5 
1 時 間 あ た り の 電気 代 (円 ) ※3 約 3.32 約 0.95 約 0.21 549 消 費 電力 (W)※3| 60 32 9.3(8.7) 84 30 5.5(5.1) 
2 静 電 HEPA フ ィ ル ター& 高 性 能 脱臭 フィ ルター 1 時 間 あ た り の 電気 代 (円 )※4| 約 1.6 約 0.86 | 約 025( 約 023)| 約 2.3 約 0.81 | 約 15014) (420) 
外 形 寸 法 (m) 幅 549 奥行 327 高 さ 818 運 転 音 (dB) 49 44 27 53 44 24 410 
質 量 (kg) 約 21 川 HI 加 湿 量 (mL/h)※5| 800 600 300 ー※6 ー※6 ー※6 
者 泊 語 ド (Im 天 約 3.0 旧 | 連続 加湿 時 間 ( 時 間 )※7| 約 5.0 約 6.7 約 13 ー ーー 
タン ク 容 量 (L) 約 4.0 
画 別 売 品 | | ヲ ゃ 沙 = 静 電 HEPA フ ィ ルター、 脱 臭 フィ ルター、 加 湿 フ ィ ル ター 
品 名 形 名 希望 小売 価格 交換 の 目安 | ll 外 形 寸 法 (mm) 幅 410 奥行 340 高 さ 684( 突 起 含む 幅 420 奥行 340 高 さ 684) 
5 5 川 質 量 (kg) 約 13 
集 じん (HEPA) 脱臭 19.800F ※ = = 
和 舞 用 | 一 価 型 フィ ルター(2 個 入り | 「 グ 14EXSF |( 説 抜 価格 18.000 円 | WT 電 源 コー ド (m) 約 1.8 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン IZ-C90M2 6.160 円 約 2 年 * NI NH 待機 消費 電力 (W ) 約 0.4 
発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) ( 税 抜 価格 5.600 円 ) ド | ココ 
H 画 別 売 品 
品 名 形 名 希望 小売 価格 交換 の 目安 
| 集 じ ん フィ ルター 6,270 円 a 
( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) FZ-M85HF | ( 税 抜 価格 5.700 円 ) | 約 5 年 8 
\ 2,860 円 
加湿 フィ ル タ FZ-M85MF ( 税 抜 価格 2.600 円 ) 約 5 年 ※9 
MM 4 i に > 6.600 円 年 ※ 
ll 交換 用 脱臭 フィ ルター( 生 活 臭 用 ) | FZ-M85SDF ( 税 披 価格 6.000 円 ) 約 5 年 ※10 
935F 
使い 捨て プレ フィ ルター(6 枚 入 ) | FZ-M85PF ( 税 抜 価格 850 円 ) 約 1 ヶ 月 ※11 品 罰 形 罰 項 望 小売 価格 交換 の 目安 
、 ッ ジ 990 円 と ※ = プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 5.610 円 
※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 運転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25.000 個 /W の イオ ン 混 度 が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 清浄 時 間 算出 条件 に つい て ノ (適用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て い AgT イ オン カー トリ ッ ジ | FZ-AGO1B | ( 税 抜 価格 900 円 ) | 約 6 ヶ 月 ※12 交換 用 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) | /C75SB1 | ( 税 披 価格 5.100 円 ) | 的 2 年 * 
る 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/mi の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/ni ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。《 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 〉 上 記 規 定 に 
より 、 各 崇 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/ni か ら 0.15mg/ni、 す な わ ち 初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。※3 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※4 1 日 に タバ コ の 煙 _ 放 、 
25 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 、 集 じん ・ 脱 臭 能力 が 初期 の 50%% に な る まで の 時 間 を 目安 と し て いま す 。 (「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 」 に よる ) 但 イ オン 個数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ます 。 ※1 商品 を 壁際 に 置い て 、 風 量 「 中 」 運 転 時 に 、 室 内 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 約 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 個 数 が 約 25.000 個 /cm3 測 定 で きる 室内 の 広 さ で す 。※2 清浄 時 間 算 出 条件 に つい て /〈 適 用 床 面積 と は ) 適用 床 面積 は 風量 「 強 
※ 倫 この 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 に プア ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 ユ ニッ ト の 交換 が 必要 で す 。 但 総 運 転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、1 日 8 時 間 毎 日 使用 で 運転 し た 時 の 面積 で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426)」 に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 し し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の 構造 、 使 用 暖房 
し た 場合 約 6 年 ) 経 過す る と 、 本 体 の ラン プ が 点滅 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19,000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 放出 を 停止 し 、 本 体 表示 部 の ユニ ッ ト 交 換 ラ ンプ が 速い 点滅 を し ます 。 (送風 機構 は 停止 し 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 異な り ま す の で 、 お 買い 上 げ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 空 気 清浄 運転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に 基づく も の で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉じん 濃度 1.25mg/m3 の 空気 の 汚れ 
ませ ん 。 空 気 清浄 機 と し て は 継続 し て ご 使用 いた だ け ま す ) を 30 分 で ビル 管理 衛生 法 に 定め る 0.15mg/m3 ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規 定 に より 、 各 辿 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m か ら 0.15mg/m、 す な わ ち 初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで 
の 時 間 を 算出 し て いる 。※3 ( ) 内 の 数 字 は モニ ター「 切 ] 時 で の 消費 電力 で す 。※4 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※5 温度 20C/ 湿 度 30% の 環境 に お ける 加湿 量 で す 。 室 内 の 温度 ・ 湿 度 
に よっ て 加湿 量 が 変わ り ま す 。※6 タン ク に 水 が 入っ て いる と き は 、 水 は 減り 若干 加 混 し ます 。※7 温度 20C/ 湿 度 309%% で の 時 間 で す 。 ご 使用 の 環境 に よっ て は 、 表 示 時 間 より 長く な る 場合 が あり ます 。※8 1 日 に タバ コ の 煙 10 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 


合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 試験 に よる 。 (使用 環境 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ます ) 。※9 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能 力 が 50% に 落ち る まで の 時 間 。 加 湿 空清 浄 運転 を 1 日 16 時 間 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使 用 状況 
"ラズ マク ラス ター 加湿 空気 清浄 機 KI-M851 に よっ て は 、 交 換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 定 期 的 に フィ ルター の お 手入れ が 必要 で す 。※10 1 日 に タバ コ の 煙 10 本 相当 の 臭気 を 吸っ た 場合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 試験 に よる 。 (使用 環境 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ま 
A DS A ls 9 す ) ※11 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ます 。※12 1 昌平 均 約 5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使用 量 900L が 交換 の 目安 で す ) 水質 、 合 用 環境 に よっ て は 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。 介 イオ ン 個数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な 
り ます 。* 才 こ の 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 、 定 期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。@ 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 使用 し て 運転 し た 場合 約 2 年 日 8 時 間 毎 日 


画 仕 欄 画 外 形 寸法 図 (単位 :mm) 使用 し た 場合 約 6 年 ) 経 過す る と 、 本 体 の ラン プ が 点 減 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19,000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 運転 が 停止 し 、 本 体 表示 部 の ユニ ッ ト 交 換 ラ ンプ が 速い 点 減 を し ます 。 (送風 機構 
s は 停止 し ませ ん 。 空 気 清浄 機 と し て は 継続 し て ご 使用 いた だ け ま す ) 
形 名 KI-M851-S 
電 源 100V・50Hz/60Hz 共 3 ee 8 
プラ ズ マ クラ スタ ー a 床 置き 型 プ ラズ マク ラス ター 加湿 空気 清浄 機 KC-M50B 
A 約 37mi( 約 22 崇 ) 
軍 和 ER 加湿 空気 清浄 空気 清浄 画 仕 様 画 外 形 寸法 図 (単位 :mm) 
5 プレ ハブ 洋室 ~37nmi (22 畳 ) 2 形 名 KC-M50B-W 
※2 こっ 
ARE | ルー 9m aE Sanasm, ] [[  ] a feweoew 
清 浄 時 間 ※2 8 幅 /9 分 (「 強 ] 運 転 時 ) 8 豊 /8 分 (「 強 ] 運 転 時 ) 8 プラ ズ マ クラ スタ ー 也 
風 量 切 替 強 中 静音 強 中 静音 NN 適用 床 面積 (目安 ) ※1 BUONO 人 9 
風 量 (m2/ 分 ) | 72 46 1.8 8.5 5.2 18 YY 補 気 清光 用 床 画 積 (目安) ※2 ー38nf(23 畳 ) 
消費 電力 (W)※3| 56 21 70(6.7) 86 25 | 53(50) \ ノ 清 浄 時 間 ※2 8 幅 /12 分 (「 強 ] 運 転 時 ) っ 
定格 消費 電力 (W) ※4 87 加湿 適用 床 面 積 (目安 ) ※3 プレ ハブ 洋室 ~21ni (13 紅 ) 木造 和室 13m(8 晴 8 
1 時 間 あ た り の 電気 代 (円 )※5| 約 1.51 | 約 0.57 | 約 .19(0.18)| 約 2.32 | 約 0.68 |$014⑳0.14) = 強 中 静音 SE 
運 転 音 (dB) 50 40 24 54 43 24 427 風 量 (m3/ 分 ) 5.1 2.9 1.2 
加 湿 量 (mL/h)※6 800 600 300 ー※7 ー※7 ー※7 1 1 消 費 電 カカ (WwW) 62 13 3.0 
連続 加湿 時 間 ( 時 間 )※8| 約 5.0 約 6.7 約 13 ー ー ー = = 1 時 間 あ た り の 電気 代 ( 円 ) ※4 約 1.7 約 0.35 約 0.08 
タン ク 容 量 (D) 約 40 運転 音 (dB) 51 38 20 400 
フ イ ル タ 一 静 電 HEPA フ ィ ル ター、 脱 臭 フィ ルター、 加 混 フ ィ ル タ 加 湿 量 (mL/h)※5 500 330 160 6 6 
外 形 寸法 (mm) 員 427 奥行 326 高 さ 684 連続 加湿 時 間 ( 時 間 ) ※6 約 5.0 約 7.6 約 16 LL 
質 量 (ke) 約 15.2 a タン ク 容量 (L) 約 2.5 (C ) 
電 源 コー ド (m) 約 1.8 = 2 = 静 電 HEPA フ ィ ル ター、 脱 臭 フィ ルター、 加 湿 フ ィ ル ター 
待機 消費 電力 (W) 約 1.3(1.5) ※9 外 形 寸 法 (m) 幅 400 奥行 220 高 600 
吉 ロ 人 @ 使 用 欄 の 数 値 は 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 「 入 ] 使い捨て プレ フィ ルター「 無し] の 場合 の 数 値 で す 。 る 質 量 (kg ) 約 8.4 し 
一 別売 品 © ュ > 
電 源 コ ー ド (m) 約 1.8 
品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 
集 じ ん フィ ルター 6,270 円 2 男 別 売 品 S 
まな FZ-M85HF 4 約 5 年 ※10 
( 藤 電 HEPA フ ィ ルター) ( 税 抜 価格 5.700 円 ) トー 品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 6 
、 2,860F 8 6 5 
加湿 フィ ルター FZ-M85MF 約 5 年 ※11 集 じ ん フィ ルター 4.840 a 
” ( 税 抜 価格 2.600 円 ) | _ | Q ( 静 電 HEPA フ ィ ルター) FZ-M501HF | ( 税 抜 価格 4.400 円 ) | 約 5 年 ※7 
交換 脱臭 フィ ルター (生活 臭 用 ) | FZ-M85SDF 6.600P 約 5 年 ※12 - - = a に 4.400P 8 
2 ( 税 抜 価格 6.000 円 ) | “ 上 還 脱臭 フィ ルター FZ-M501DF ( 税 抜 価格 4.000 円 ) 約 5 年 ※7 
935 円 1 交換 用 2.420F 
栓 て プレ フィ ルター - a 約 ※13 RN a 0 4 
次 才 II OTR | 夫 能 eseM | 園 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 MR FZ-G30MF | ( 肖 披 価格 2.200 円 ) | 92 和 62 月 %8 | 
2 990 円 a プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 3,080 円 5 還 g90 円 6 = エ F a = 
AgT イ オン カー トリ ッ ジ | FZ-AGO1B | ( 税 抜 価格 900 円 ) | 的 6 ヶ 月 14 交換 用 発生 ユニ ッ ト (1 個人 り ) | ZC90M | ( 税 抜 価格 2.800 円 ) | 約 2 年 * Ag+ イ オン カー トリ ッ ジ | FZ-AGO1B | ( 税 抜 価格 900 円 ) | 6 ヶ月 ※9 | 
935 円 了 
※1 商品 を 壁際 に 置い て 、「 中 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25.000 個 /cm8 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 適用 広 面積 は 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 面積 で す 。 加 湿 空気 清浄 運転 時 は 、[ 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426)] に オプ ショ ン | 使い 捨て プレ フィ ルター(6 枚 入 ) | FZ-M85PF | ( 税 抜 価格 850 円 ) | 約 1 ヶ 月 ※10 
基づき 、 プ レ ハ フ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 床 面積 し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 部 屋 の 構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 適用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 空 気 
清浄 運転 電機 工業 会 に で す 。※3 無 いな いと き の 消費 電 力 で す 。 無 能 起 動 時 は 、 消 費 電 力 が 最大 で 約 1.0W 高 く な り ます 。 攻 字 は 、 モ ニタ ー「 切 」 時 で の 消費 電力 で 
2 か Hey が SAA 2 ※1 商品 を 壁際 に 置い て 、 風 量 「 強 」 運転 時 に 、 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 7.000 個 /wW の イオ ン が 測定 で きる 広 面積 目安 で す 。※2 清浄 時 間 算 出 条 件 に つい て / (適用 床 面積 と は ) 適用 床 面 積 は 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 面 積 で す 。 空 気 
す 。※4 無線 LAN 機 能 を 起動 し 、 空 気 清浄 運転 を 風量 「 強 ] で 運転 し た と き の 消費 電力 で す 。※5 無線 LAN 機 能 を 起動 し て いな いと き の 電気 代 を 、 電 力 料金 目安 単価 27 円 /KWh (税込 ) [20 14 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 計算 し て いま す 。( ) ※1 商品 a + 000 個 7W の る 床 血 生 に 夫人 AN 間 還 中 a 
Ed Ee tra a ER 清浄 運転 時 は [日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に 基づく も の で す 。( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規定 に より 、 各 演 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m か ら 0.15mg/mm、 す な わ ち 初期 濃度 の 129% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て い 
内 の 数 字 は 、 モ ニタ ー「 切 」 時 で の 電気 代 で す 。※G 温度 20C/ 湿 度 30% の 環境 に お ける 加湿 量 で す 。 室 内 の 温度 ・ 混 度 に よっ て 加湿 量 が 変わ り ま す 。 (温度 が 高い 、 ま た は 湿度 が 低い ほど 加湿 量 が 多く な る 。 ま た 温度 が 低い 、 ま た は 湿度 が 高い ほど 加 詩 は [日本 電機 エ QEM 9 EE と 8 NL 
湿 量 が 少な く な る ) ※7 タン ク に 水 が 入 っ て いる と き は 、 水 は 減り 若 二 加湿 し ます 。※8 温度 20C/ 湿 度 30% で の 時 間 で す 。 ご 使用 の 環境 に よっ て は 、 表 示 時 間 より 長く な る 場合 が あり ます 。※9 ( ) 内 の 数 字 は 、 無 線 LAN 機 能 「 起 動 」 の 時 の 待機 時 る 。※3 加湿 空気 清 汐 運 転 時 は 「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) ] に 基づき 、 プ レ ハ ブ 住宅 洋室 の 場合 を 最大 適用 床 面積 と し 、 木 造 和室 の 場合 を 最小 適用 面積 し た も の で す 。 た だ し 、 壁 ・ 床 の 材質 、 室 内 の 構造 、 使 用 暖房 器具 な ど に よっ て 敵 
me 0 講和 時 4 に 6 al PD 0 用 床 面積 は 異な り ま す の で 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。※4 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh (税込) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※5 温度 20C/ 湿 度 30% の 環境 に お ける 加湿 量 で す 。 室 内 の 温度 ・ 湿 度 に よっ て 加湿 
消費 電力 で す 。※10 1 日 に タバ コ の 煙 10 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 試験 に よる 。 (使用 環境 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ます ) 。※ 1 1 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能 力 が 50% に 落ち る まで の 時 間 。 加 湿 ト RS OR RE 0 A EE 0 0 紅 本 に 2 の 8 
a の 2 4 に に は の 寺 拓 に RA と De 量 が 変わ り ま す 。 (温度 が 高い 、 ま た は 湿度 が 低い ほど 加湿 量 が 多く な る 。 ま た 温度 が 低い 、 ま た は 湿度 が 高い ほど 加湿 量 が 少な く な る ) ※6 温度 20C/ 湿 度 30% で の 時 間 で す 。 ご 使用 の 環境 に よっ て は 、 表 示 時 間 よ り 長 く な る 場合 が あり ます 。※7 集 
空気 清浄 運転 を 1 日 16 時 間 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使 用 状況 に よっ て は 、 交 換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 定 期 的 に フィ ルター の お 手入れ が 必要 で す 。※12 1 日 に タバ パコ の 煙 10 本 相当 の 臭気 を 吸っ た 場合 日 本 電機 工業 会 規格 。 い 8 と 中 六 基 が A MA GS 人 US E ED 4 
(JEM1467) 試 験 に よる 。 (使用 環境 や 設置 場 所 に より 交換 時 期 は 異な り ます ) ※13 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ます 。※14 1 日 平均 約 5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使用 量 900L が 交換 の 目安 で す ) 。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て は 交換 時 期 が 24 且 具 スイ ルー 交 失 の 目 容 は 日本 電 機工 甘 合 才 格 UEM407) に 基き 全幅 (0310 半 つた 清 合 の 目 衝 5 全 胃 航 人 1 の 本 雪 。 千 に よう て は お お ん が 2 球 に なる 提 全 が る ます 細 汗 二 誠 2 
0 6 | に 対し 、 加 湿 能 力 が 50% に 落ち る まで の 時 間 。 加 湿 空気 清浄 運転 を 1 日 16 時 間 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使 用 状況 に よっ て は 、 寿 命 が 早 まる こと が あり ます 。 定 期 的 に フィ ルター の お 手入れ が 必要 で す 。※9 1 日 平均 約 5L の 水 を 使用 し た 場合 
3 ( 総 使 用 量 900L が 交換 の 目安 で す ) 。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て は 交換 時 期 が 早く な る こと が あり ます 。※10 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ま す 。 乾 イオ ン 個 数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ま す 。 


壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 FU-M1000 除電 器 (除電 特 化 型 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 ) IG-301JF 


画 仕 欄 図 (単位 mm) 画 仕 様 画 外 形 寸法 図 (単位 :mm) フタ ー 
形 名 FU-M1000-W 壁掛 け 使用 時 8 形 名 1G-301JF 六 枝 。 (RUHLE) 
適用 床 面 積 の 目安 空気 清浄 /~66ni (40 畳 ) ※1 プラ ズ マ クラ スタ ー/ 約 35ni( 約 21 崇 ) ※2 ご 一 電 源 電 圧 DC24V 土 10%AC100V( ア ダ プ ター 使用 時 ) 452 トー 
操 作 ワイ ヤレ スリ モコ ン 消費 電 流 0.72A(DC24V 電 源 使用 時 ) so し ER 
電 源 100V・50Hz/60Hz 共 除 電 時 間 沼 0.8 秒 3 eS 
清 浄 時 間 ※1 8 畳 /7 分 (「 強 ] 運 転 時 ) ATR +5V 5】 2 ® A き 
運 転 モー ド フル パワ ー 強 中 静音 8 呈 年 具 フル パワ ー 強 中 弱 。 HH | | @42 
定格 風量 (m7/ 分 ) 30 78 50 23 風 。 量 (m3/ 分 ) 29 22 1.5 07 TJ : Np 
イオ ン 濃度 ( 個 /cm3) ※3 ー 約 25.000 ー 約 7.000 風 速 (m/ 秒 ) ※2 3.8 3.0 2.2 1.4 8 $ ) \ 
運 転 音 (dB)※4 52 48 38 25 980 8 本 EE: 還 除電 停止 入力 、 ア ラー ム 出 力 、 警 告 出 カ ” / ーー N 
消 費 電 カ (W) 74 48 18 8 1124 使 用 温度 0~50°C | 439( べ ビッ チ ) | て |e4 5Ax4 
年 間 電 気 代 (円 )※5| 約 17.500 約 11.350 約 4.260 約 1.890 使 用 湿度 10~85%RH( 結 零 な きこ と ) 85 
吹き 出し 方 向 / 角 度 | 2 方 向 吹き 出し / 水 平面 に 対し 約 一 60*60*、 垂 直面 に 対し て 15*ー+45* 使 用 環 境 汚染 度 2※3 - - 
本 2222 電 HEPA フ ィ ル ター、 脱 臭 フィ ルター 棚 置き 使用 時 外 形 寸法 (mm) 本 体 : 幅 452 ( 手 ネジ 含む お) 奥行 156 高 さ 142( 脚 含む ) 画 ネ ジ 留 め 図 本 体 を 設置 する 場所 に ゅ 4 一 ゅ 5 の 穴 を あけ 、M4 ネ ジ で 固定 し て 使用 し て くだ さい 。 ( 計 4 カ 所 ) 
外 形 寸 法 (m) 本 体 : 幅 1.124 奥行 190 高き 390 @ 質 量 (kg ) 約 1.9 
質 量 (kg) 約 12 N (本 体 を 底 か ら 見 た 図 ) 335 ナッ ト 
電 源 コ ー ド (m) 約 2.5( キ ャ ブタ イヤ 電源 コー ド ) 男 別 売 品 ナッ ト の 長 さ は 、12mm で す 8 ピ 
ー 円 の = = 計 の で 裏 板 の 厚 み に 応じ て 本 84 192 三才 
画 別 売 品 ロ BS = 名 形 名 希望 小売 価格 交換 の 目安 体 が 確実 に 国定 で きる ネジ {an 12 
品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 8 交換 用 の 中 5 航 2 年 を ご 準備 くだ さい 。 S PO に 板 厚 Amm 
Q 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) ( 税 抜 価格 19.000 円 ) ba お いい 
集 じん フィ ルター(2 枚 入り ) | 100HF 13.200 円 2 年 ※6 き に 定 ネジ の 長き の 目安 : ー 門 
( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) 8 ( 税 抜 価格 12.000 円 ) | "で" 記 オプ ショ ン |AC ア タプ ター( コ ー ド 長 約 1.8m) | 1ZJAC1 | (和枝 価 格 5.000 円 ) ー 板 厚 A+10<11mm ーー 0’ 
5 5 280 ネジ 裏 板 
と 9,900 
交換 用 脱臭 フィ ルター(2 枚 入り ) | FZ-M100DF | (生計 格 9.000 円 ) 約 2 年 ※7 g 1124 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 11,106 円 吉 
発生 ユニ ッ ト (2 個 入り ) | !C75SB2 |( 税 抜 価格 10.096 円 ) | 約 2 年 
8 ie 5,500F =| . 画 仕 様 画 外 形 寸 法 図 (単位 :mm) 
オプ ショ ン 初 置き 用 スタ ンド FZ-M100ST | (価格 5.000 円 ) ー 画 製 品 据付 け 図 ( 単 位 :mm) エモ 3 5 105  」 45( ケ ー ブ ル 飛び 出し 量 
設置 制限 ライ ン 天井 形 名 251J[ j 後 30" 回 転 可 
ee の 5 人 BEDB 110 以 上 は な す | 電 源 電 圧 DC24V+10%/AC100V (アダ プター 使用 時 ) | 
画 壁 掛け 金具 寸法 (単位 :mm) = 300 A i A AN 8 消費 電 流 0.77A(DC24V 電 源 使用 時 ) | N 
| | P15*7=105 時 す ! : : レノ RS 軸 加 0.8 秒 (2.2 秒 ) | 
2-g@5*L15 110 95 _ 100 7925 3 右 掛 け 金 具 : i 8 (除塵 フィ ルター 取付 時 ) N .2 秒 | 
tn | i : NT = | 
四 8 壁 oo oh クタ ク ( 除 鹿 フ ィ ルター 取付 時 ) MO gl| 角度 調整 中 | 
「 | 加 H 2 ノノ ノン グン プン ン ン ング ンー 運 転 モー ド | フル パワ ー 強 中 較 | 0 目盛 107 | 
HH 央 24 風 量 (m3/ 分 ) ; 
| | 8 ※ 本 体 か ら コン セン ト まで の 長 さ を 測定 し て お いて くだ さい 。 (除塵 フィ ルター 取付 時 ) 2510) 2108) 1.706) OA 肌 
3- の 5*L7.5 F ギ + = デ ※ 電 源 コー ド の 長 さ は 、 約 2.5m で す 。 風 速 (m/ 秒 )※2 に 
(除塵 フィ ルター 取付 時 ) 3.9(0.6) 3.1(0.5) 2.4(0.4) 1.4(0.2) | | 
壁掛 け / 棚 置き 兼用 型 プラ ズ マ クラ スタ ー 空 気 清浄 機 FU-MK500 浴 除電 停止 入力 、 ア ラー ム 出力 、 警 告 出 力 、 風 量 設定 入力 
使 用 温 度 0-50C 
画 仕 様 弄 外 形 寸法 図 (単位 :mm) 使 用 湿 度 10 一 85%RH( 結 赴 な きこ と ) 画 ネ ジ 留 め 図 
形 名 FU-MK500-W 壁掛 け 使用 時 oo 使 用 環 境 汚染 度 2※3 127.5 
適用 床 面積 の 目安 空気 清浄 /~40ni (24 畳 ) ※1 プラ ズ マ クラ スタ ー/ 約 25nf( 約 15 畳 ) ※2 に 外 形 寸 法 (mm) 本 体 : 幅 155 奥行 105 高き 205( 脚 含む ) 75 
操 作 ワイ ヤレ スリ モコ ン 質 量 (kg ) 約 1.0 1 
電 源 100V・50Hz/60Hz 共 1 売 品 や 
清浄 時 間 ※1 8 則 /12 分 (「 強 | 運転 時 ) 還 別 売 品 回 ーー - 
運 転 モ - ド | フッ ツー 強 中 静音 唱 名 形 。 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 NN トレノ 
定格 風量 (m3/ 分 ) 5.5 3.0 2.0 1.1 3.960 円 。 に 
フィ ルター(5 枚 入 ) IZ-F251J T 約 3 ヶ月 ※4 1 本 
イオ ン 濃 度 ( 個 /cm3) ※3 寺 約 25.000 = 約 7,000 交換 用 ( 税 抜 価格 3.600 円 ) 50 $5x7 
運 転 音 (dB)※4 54 42 34 24 i プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 12-C2514 14,300F 約 2 年 * 85 
消 費 電 カ (W) 68 21 11 5.3 発生 ユニ ッ ト (1 個 入り ) ( 税 抜 価格 13.000 円 ) | 2 年 
年 間 電気 代 ( 円 )※5| 約 16.080 約 4.970 約 2.600 約 1.250 JAC1 dE 
天山 レガ 邊 / 角度 3 方 向 吹き 出し / 吹 出口 下 : 水 平面 に 対し 、 約 20°~0"、 垂 直面 に 対し 、 約 一 45°~+45°" 2 
SE 吹出 口 横 : 水 平面 に 対し 、 約 45*ー 十 45*、 垂 直面 に 対し 、 約 一 30*~ 十 45 
LT 2 三 静 電 HEPA フ ィ ル ター、 脱 臭 フィ ルター 棚 置き 使用 時 ※1 [測定 条件 】 介 設置 距離 :300m、 本 体 中 央 信 除 電 時 間 : 土 1000V 一 土 100V ま で 。 介 プレ ー ト モニ タ : 150mmX150mm(20pF) 偽 風 量 : フ ル バ ワ ー (測定 値 は 参考 値 で あり 、 保 証 値 で は あり ませ ん 。) ※2 製品 正面 300m の 距離 。※3 非 
外 形 寸 法 (m) 本 体 : 幅 650 奥行 178 高き 440 き 導電 性 の 汚染 は 発生 し ます が 、 結 霞 に よっ て 一 時 的 に 導電 性 が 引き 起こ され る こと が 予想 され ます 。 ( 例 と し て 、 家 庭 や オフ ィ ス 環境 に 相当 し ます 。) ※4 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ます 。 
質 量 (kg) 約 9.1 Q * 信 この 商品 は 、 安 定 し て 高温 度 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 する た め に 、 定 期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必要 で す 。 但 総 運 転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 使用 し て 運転 し た 場合 、 約 2 年 ) 経 過す る と 、 本 体 
電 源 コ ニ ド (m) 2.5 (キャ フタ イヤ 電源 コー ド ) の ラン プ が 点滅 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19.000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経過 する と プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 放出 が 停止 し ます 。 電 使用 環境 や 使用 場所 (食用 油 な ど 油 成分 が 浮遊 し て いる 場所 、 ホ コリ や 湿気 の 多い 場所 、 ス プレ ー や 化学 
6 ーー 一 薬品 を 使う 場所 な ど ) に より 、 交換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 
画 別 売 品 
品 罰 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 田 別 売 品 (販売 終了 機種 ) 
集 じ ん フィ ルター 6.050 円 i 還 
( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) | 「Z-MK5HF | ( 税 抜 価格 5.500 円 ) | 的 2 年 ※6 画 KLM850A FF 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 画 IG-2MC05 国 名 形 名 希望 小売 価格 
PE ー 4.950 円 4 の 年 集 じん フィ ルター 6.270 円 6 源 ボ ックス IZ-MAC5 オー プン 価格 
交換 脱臭 フィ ル タ FZ-MK5DF | ( 税 抜 価格 4.50o 円 ) | 約 2 年 7 HH ( 静 電 HEPA フ ィ ル ター) | 「Z-M85HF | ( 税 抜 価格 5.700 円 ) | 的 5 年 ※1 AC ア タプ ター MAG1 オー プン 価格 
3 a Te 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 16,830F に 加湿 フィ ルター FZ-M85MF 2.860 円 約 5 年 ※2 3 リモ コン IZ-MRC オー プン 価格 
発生 ユニ ッ ト (3 個 入り ) | ZC75SB3 | ( 税 抜 価格 15,300 円 ) | 約 2 年 50 5 (大 価格 2.600 円 ) | 5 キ TE 9000) | 区 MCPF (お ワイ ト 和 ) オー プン 価格 
に 脱臭 フィ ルター 6.600 円 3 い 捨 て プレ フィ ル ラ 、 
の a 5,500 円 交換 用 em FZ-M85ADF 約 2 年 ※3 IZ-MCPFB (ブラ ッ ク 系 ) オー プン 価格 
に 置 - - アン モニ H 8 
オプ ショ ン 棚 置き 用 スタ ンド FZ-MK5ST-W | ( 税 抜 価格 5.000 円 ) (アン モニ ア 臭 用 ) MM ) 設置 用 合 座 院生 Bi オー プン 価格 
ロロ 所 人 村 : 使い 捨て プレ フィ ルター(6 枚 入 ) | FZ-M85PF 有 約 1 ヶ月 ※4 
画 壁 掛け 金具 寸法 (単位 :mm) 398 gs AM 天井 ーー Om に 生 P 名 形 。 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 ※7 
や $10 a ] 4 | ーー184 はなす I | ( 撤 価 格 900 幅 ) | 90 交換 用 プレ フィ ルター IZ-F2B35A | 上 人 5 ) 
3 \ | | 8 そ } — 税 抜 価格 5,500F 
| 各 4 日 厨 クシ 画 IG-161RA 品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 ー ー 
幸人 ye テー 本 ニニ 7700 円 脱臭 フィ ル タ IZ-F2B35B 人 約 12 ヶ 月 ※8 
ぁ 10 | PP 13o gg シン グル ルム フィ ルター(60 枚 入り ) IZ-161RF | (価格 7.000 円 ) | 約 1 ヶ 月 ※6 オプ ショ ン (生活 臭 用) ( 税 抜 価格 6.600 円 ) 
35| | lss | き 交換 用 1 脱 真 フィ ルター IZ-F2B35C 960 約 12 ヶ 月 ※9 
@5 "Je5 前 フィ ルター(@ 枚 入り ) |Z-161RF2 (本 E 80 約 1 ヶ 月 ※6 (タバ コ 臭 用 ) ( 税 抜 価格 6.600 円 ) | 『 な 
268 i | | 内 | 本体 か ら コ ン セン ト ま で の 長き を 4.290 円 
308+0.2 | 。 測定 し て お いて くだ さい 。 オジ ショ > リモ コン > IZ-BRC3 8 1 、 6 
368+02 NS FORE No met, a ー ( 税 抜 価格 3.900 円 ⑯ リ ー ス の ご 用 命 は シャ ー プ ファ イナ ンス へ 。 詳 し く は P.21 を ご 覧 くだ さい 。 
ーー 固 IG-1B10A 品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 = 
8 : i a 1.980 円 過去 の 商品 の 付属 品 を 含め た お 問い 合わ せ 及 び 購 入 。 
※1 清浄 時 間 算 出 条件 に つい て /〈 適 用 床 面積 と は ) 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換気 回 数 1 (1 回 / 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/m3 の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 交換 用 フィ ルター(10 枚 入り ) IZ-F9B10 | ( 税 抜 価格 1.800 円 ) 
0.15mg/ms ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て いる 。 ( 各 畳 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規定 に より 、 各 畳 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/mY か ら 0.15mg/mi、 す な わ ち 初 期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。※2 = ゃ 時 
(FU-M1000) 商品 を 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高き 2m に 設置 し て 、 部 屋 を 商品 の 中 心 で 分割 し 、「 強 ] 運 転 ・ ル ー パ ー 角 度 を 商品 か ら 、 分 割 され た 空間 の 対 角 ( 床 面 ) に 向け た 時 に 、 分 割 され た それ ぞ れ の 空間 の 中 央 付近 (床上 か ら 1.2m) の 固 IG-3B350S 品 名 形 名 | 希望 小売 価格 | 交換 の 目安 @》 COCORO STORE シャ ー プ オン ライ ンス ト ア 
地点 で 吹き 出さ れる イオ ン の 個数 が 25.000 個 /cm? 測 定 で きる 部 屋 の 広 さ の 目安 で す 。(FU-MK500) 商品 を 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高き 2m に 設置 し て 、 風 量 「 強 」 運 転 時 に 部 屋 の 中 央 付近 (床上 か ら 高 さ 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ 4.950 円 @ 6 _ 1 
ン 個数 が 約 25.000 個 /cm3 測 定 で きる 部 屋 の 広 さ で す 。※3 (FU-M1000) 商品 を 適用 床 面積 の 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高き 2m に 設置 し て 、 部 屋 を 商品 の 中 心 で 2 分 割 、 そ れ ぞ れ の 運転 モー ド で の 運転 ルー バー 角度 を 商品 か ら 、 分 割 さ 交換 用 フィ ルター IF3B35A | ( 税 抜 価格 4.500 円 ) https://cocorostore.jp.sharp/option/option-bussiness-use/pci 
れ た 空間 の 対 角 ( 床 面 ) に 向け た 時 に 、 分 割 され た それ ぞ れ の 空間 の 中 央 付近 (床上 か ら 1.2m) の 地点 で 吹き 出さ れる イオ ン 濃度 の 目安 で す 。〈FU-MK500) 商品 を 部 屋 の 壁 の 中 央 、 床 上 か ら 高 さ 2m に 設置 し て 、 風 量 「 強 ] 運 転 時 に 部 屋 中 央 
付近 (床上 か ら 高 き 約 1.2m) で 空中 に 吹き 出さ れる イオ ン 濃 度 の 目安 で す 。 ※4 本 体 より 1.0m の 位置 に お ける 測定 値 で す 。 運 転 音 は 実際 の 据え 付け 状態 で 測定 する と 、 周 囲 の 環境 に よっ て は 、 表 示 値 より 大 きく な る こと が あり ます 。※5 電力 料 ※1 1 日 に タバ パコ の 煙 10 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 試験 に よる 。 (使用 環境 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ます 。) ※2 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能 力 が 50% に 落ち る まで の 時 間 。 加 湿 空気 清浄 
金目 安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改訂 ] (家電 公 取 協 調べ ) で 算出 。※6 1 日 に タバコ の 煙 10 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 、 集 じん 能力 が 初期 の 50% に な る まで の 時 間 を 目安 と し て いま す 。 (「 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467)」 に よ 運転 を 1 日 16 時 間 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 使 用 状況 に よっ て は 、 交 換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 定 期 的 に フィ ルター の お 手入れ が 必要 で す 。※3 当社 調べ 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) と は 異な り ます 。(1mi ボ ックス 内 で アン 
る ) 使用 状況 に よっ て は 交換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。※7 1 日 に タバ パコ の 煙 10 本 相当 の 粉じん を 吸っ た 場合 脱臭 能力 が 初期 の 509%% に な る まで の 時 間 を 目安 と し て いま す 。 (日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 」 に よる ) 使用 状況 に よっ モニ アガ ス 量 を 測定 使用 環境 や 設置 場所 に より 交換 時 期 は 異な り ます 。) ※4 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ます 。※5 1 日 平均 約 5L の 水 を 使用 し た 場合 ( 総 使用 量 900L が 交換 の 目安 で す ) 。 水 質 、 使 用 環境 に よっ て は 交換 時 期 が 
て は 交換 時 期 が 早く な る 場合 が あり ます 。 介 イオ ン 個 数 は 、 お 部 屋 の 状況 や 使い 方 に よっ て 異な り ま す 。 *※ 信 この 商品 は 、 安 定 し て 高 濃度 アラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 、 定 期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 必 早く な る こと が あり ます 。※6 使用 環境 に よっ て 交換 時 期 に 差 が 出 ます 。※7 イオ ン 発生 機 (IG-3B35AX/IG-2B35A) に 搭載 する 脱臭 フィ ルター は 部 屋 全体 の 空気 を 集め る 方 式 の た め 、 強 い ニ オイ の ある 環境 (タバ コ 臭 用 /IZ-F2B35C の 場 
要 で す 。@Q 総 運転 時 間 約 17.500 時 間 (1 日 24 時 間 連 続 使用 し て 運転 し た 場合 約 2 年 、1 日 8 時 間 毎日 使用 し た 場合 約 6 年 ) 経 過す る と 、 本 体 の ラン プ が 点滅 し 交換 時 期 を お 知ら せ し ます 。 約 19,000 時 間 ( 約 2 年 2 ヶ月 ) 経 過す る と プラ ズ マ クラ 合 、 喫 煙 コ ー ナ ー や 遊技 施設 等 ) で お 使い に な る と 、 フ ィ ル ター に ニオ イ が 付着 し 、 数 週間 か ら 数 ヶ月 で フィ ルター 自体 か ら ニ オイ が 発生 し ます 。 こ の よう な と き は 、 フ ィ ル ター の 交換 を お すす めし ます 。 ま た 、 強 い ニ オイ が ある 環境 で は 換気 と 億 用 し て 
スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 運転 が 停止 し 、 本 体 表示 部 の ユニ ッ ト 交 換 ラン プ が 速い 点滅 を し ます 。 (送風 機構 は 停止 し ませ ん 。 空 気 清浄 機 と し て は 継続 し て ご 使用 いた だ け ま す ) お 使い いた だ く こ と を お すす めし ます 。※8 当社 調べ 。 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) と は 異な り ま す 。※9 タバ コ を 1 日 10 本 吸っ た 場合 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づく 試験 方 法 に より 算出 。 
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